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まずはこの本で、型番、添付品を確認して 
ぐださい。 

続けて必要な添付品をとりつけ、 Windows の 
セットアップをおこない、インターネットに 
つなぐところまで、手順にそって、準備して 
みましよラ。 

もう一台パソコンを買ったときの 
内容の移しかえや、パソコン內部に機器を 
取り付ける方法も、この本びご案內します。 



® 「あなたのパソ n ン J として巧5ために 











































新しいパソコンがやってをました！ 


箱を開いて、 


嬉しいよラな、そわそわするよラな、 


そんな、新しい道具を手にするとをの気持ちを 


たいせつにしなが日、 


間違いなく確実に、 


パソコンの準備と設定を進めていけるよう、 


この本は作日れています。 


呂己 3-8 10601 -767-A 
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『準備と設定』の読みち 


第1章〜第3章まで 

r 巧を開けて最初にすること jr 電源を入れる前に接続しよラ jr セットアップを始める J 

箱の中の添付品やパソコンの置を場所を確認したり、箱の中のケーブルや部品を接続する手順、 
はじめて電源を入れたとをの設定 ( Windows のセツトアップ)手順を説明しています。 



パソコンの始め方/おわりち、音量調節、 CD - ROM や DVD などのディスクの扱い方など、基本 
的な操作について説巧しています。 


J 


第 5 章 y 

r これか 5 インターネットを始めるかたへ J 


[ 第 6 章 ^ 

r パソコンを買い替えたかたへ J 

これまでにパソコンを持っていなかった 


パソコンを買い替えたかたは、この章をご覧 

かたは、この章をご覧ください。インター 


ください。インターネットに接続するち法や、 

1 ネットに接続するち法について説明して 


UJ •前のパソコンの設定やデータを新しいパソ 

\ ぃます。 

II 

コンに移すち法について説明しています。 



複数のパソコンをネットワーク接続して利用したいかたは、この章をご覧ください。 

V_ 


J 


({ 第8章 

r パソコン内部に取り付ける J 


% 


, このパソコンにメモ U を取り付けるち法を説明しています。 

\ 


J 


(Tn 



バソコンのお手入れのちま、仕様一覧など、さまざまな情報を記載しています。 
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この 7 ニユアルの表記について 


♦この マニ ュアルでほ用している記号や表記には、巧のよ5な意ほびあ0ます 

A ま意 


人び傷害を負ラ可能性び想定される内容、および、物的損害の発生び想定される内容を示し 
ます。 


障害や事故の発生を防止ずるための指示事項は、次のマークで表しています。 


〇 

0 


使用ちに対して指示に基づ<行為を強制するをのです。 
一般禁止 

その行為を禁止します。 


その他の指示事項は、次のマークで表しています。 


@ポィント 


そのページで説明している手順で、特に大切なことです。 

してはいけないことや、ま意していたださたいことです。よく読んでミち意を守ってくださ 
し、。場合によっては、作ったデータの消失、使巧しているソフトの破壊、パソコンの破損な 
どの可能性びあります。 


♦このマニュアルの表記では、次のよラなルールを巧つていまず 


DVD / CD ドライブ 
ヴポ-トナビダ-夕 -J 


【】で囲んである文字は、キーボードのキー、またはリモコンのボタンを指します。 

DVD スーパーマルチドライブを指します。 

電モマニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、香項目を参照することを示しまず。 


「サポートナビゲーター」は、デスクトップの解(ヴポ - 
をダブルク U ックして起動します。 


•トナビゲーター （電子マニュアル)） 


♦このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のよラな巧び方で区別していまず 


次ぺージの表をご覧になり、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。 


このパソコン、本機 表の各モデル(機種)を指します。 


DVD スーパー マルチ 
ドライブモデル 


DVD スーノくーマ J レチドライブ ( DVD - R/RVV with DVD + R/RW ドライブ （ DVD - R/+R 2層 
書込み)）を搭載しているモデルのことです。 


デジタル A イビジョン TV 地上アナ□グ放送と地上デジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。 

(巧デジ/巧アナ） 

モデル 


Draft 1 In 巧胚ワイヤレス 
LAN モデル 


IEEE 802.1 ] a (已 GHz ) と IEEE 802.1 1 b / 呂 （2.4 GHz )、 および Draft IEEE 802.1 In 
に. 4/ 已白 Hz ) の規格に対応したワイヤレス LAN インターフェイスを内蔵しているモデルの 
ことです。 


Windows Vista Home 
Premium モデル 


Windows Vista ® Home Premium びあ日かじめインス!ルされているモデルのことで 
す。 


Office 2007モデ J レ 


Office Personal 2日日7または日 fHce Personal 2日日7と PowerPoint 2日日7び添付され 
ているモデルのことです。 









Offics Personal 
2007モデル 


Office Personal 2007 び添付されているモデルのことです。 


シリーズ名 

型名 
(型斯 

表記の区分 

ディスプレイ 

DVD/CD 

ドライブ 

TV 機能 

0S 

添付ソフト 

VALUESTAR N 
スタンダードタイプ 

VN770/RG 
(PC-VN 770/ 

RG 色 W/RG 巨巨 ）※ 

19 型ワイド液晶 
ディスプレイモデル 

DVD スーパーマルチ 
ドライブモデル 

デジタル八イビ 
ジョン TV ( 地デジ / 
地アナ）モデル 

Windows Vista 
Home Premium 
モデル 

Office Personal 
2007 モデル 

VN750/RG 
(PC-VN7 已 0/ 

RG 巨 W/RG6B )《 


VALUESTAR N 
コンパクトタイプ 

VN 巳 70/RG 
(PC-VN 已 70/ 

R 白巨 W/RG 巨 BhX 

1 巨型ワイド液晶 
ディスプレイモデル 

デジタル八イビ 
ジョン TV ( 地デジ / 
地アナ）モデル 

VN 已〇 0/RG 
(PC-VN 己 00/ 

RG 曰 W/RG 巨巨 ）※ 



※ 本体の色によって型名（型番）に違いびあります。 


カラー 

型を（型番） 

ピュアホワイ h 

VN 770 /R 白 （ PC-VN770/R 白曰邮） 

VN7 己 0/RG(PC-VN7 己 0/RG6W) 

VN 己 70/RG(PC-VN 己 70/RG 曰 W) 

VN 己 00 /RG(PC-VN 曰 00 /R 白曰 W) 

ファインブラック 

VN 770 /RG(PC-VN770/R 白曰巨） 

VN7 己 0/RG(PC-VN7 己 0/RG6B) 

VN 己 70/RG(PC-VN 己 70/RG6B) 

VN 己 00 /R 白 （ PC-VN 曰 00 /R 白曰巨） 


♦VALUESTAR G シリーズについて 

VALUESTAR G シ U —ズの各モデルについては、添付の 『VALUESTAR G シ U —ズをご購入いただいたお客様へ』をご 
覧ください。 

♦本文中の記載について 

-本又中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることびあります。また、実際の画面と異なることび 
ありまず。 

-記載している内容は、このマニュアルの制作時点のちのでず。お問い合わせ先の窓□、住巧、電話番号、ホームページの 
内容やアドレスなどび変更されている場合びあ0ます。あらかじめご了をくださし、。 






















♦このマニュアルでほ用しているソフトウェアちなどの正式ち苗; 


(本文中の表記） 

(正式名称） 

Windows* 
Windows Vista 

Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1(SPl) 

Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1(SPl) 

Windows Vista® Business with Service Pack 1(SPl) 

Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1(SPl) 

Windows XP* 
Windows XP 

Home Edition 

Microsoft® Windows® XP Home Edition operatin 呂 system 日本言吾版 Service Pack 2 

Windows XP* 
Windows XP 

Professional 

Microsoft® Windows® XP Professional 曰 peratin 呂 system 日本言吾版 Service Pack 2 

Windows XP 、 
Windows XP Media 
Center Edition 

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2 日日已日 peratin 呂 system 日本語版 

Windows 2000 
Professional 

Micr 曰 s 曰れ® Windows® 20曰0 Professional operating system 日本語版 

Office Personal 
2007 

Microsoft® Office Personal 2007(Microsoft® Office Word 2007. Microsoft® Office 
Excel® 2007. Microsoft® Office Outlook® 2 日日 7(Micras 曰れ® Office ナビ2007)) 
《Micr 日 soft® Office 2 日日 7 Service Pack1 をインストール済み 

Office Personal 2007 

with PowerPoint 

2007 

Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 
《 Microsoft® Office 2 日日 7 Service Pack1 をインストール済み 

Outlook 、 
Outlook 2007 

Microsoft® Office Outlook® 2007 

インタ - ネジにクスプ □- ラ、 
Internet Explorer 

Windows® Internet Explorer® 

Windows 面送ツール 

Windows® 転送ツール 

Windows Media 

Center 

Windows® Media Center 

r スタート J 、 
[■スタート J ボタン 

Windows Vista® スタートボタン 

ウイルスパスター 

ウイルスバスター™ 2008 

WinDVD for NEC 

InterVideo® WinDVD® for NEC 



ごを意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じ5れています。 

に）本書の内容に関しては将来予告なしに変更することびあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や誤り、記載われなどお気づきのことび 
ありました5、 NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落了、乱了本はお取り誓えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 （3) 項にかかわらずいかなる責任ち 
負いかねますので、予めご了承ください。 

(己）本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および 
高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されてお0ません。これ5設備や機 
器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などび生じても、当社はいかなる責任わ負いかねまず。 

(目）海外 NEC では、本製品の保守•修理対応をしてお0ませんので、ご承知くださし、。 

口）本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Windows Vista ® Home Basic、Windows Vista ® Home 
Premium、Windows Vista ® Business または Windows Vista ® Ultimate および本機に添付の CD - ROM 、 
DVD - R 日 M は、本機のみでご使用ください。 

(8) ソフトウェアの全部または一部を着作権の許可なく複製した0、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となり 
ます。 


Microsoft . Windows . Windows Vista、Internet Explorer、Office □コ、 Excel 、 Outlook、PowerPoint な、 
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

インテル、 Intel 、 Pentium . Celeron、Intel Core はア方 U 力合衆国およびその他の国における Intel Corporati 日 n または 
そのモ尝社の商標または登録商標です。 

AMDs AMD Arrow □コ 、 AMD Athlon、AMD Duran 、 な 5 びにその組み合わせは 、 Advanced Micro Devices . Inc . 
の商標です。 

ATk ATI I 日旨日、 Mobility 、 Rade 日 n は 、 Advanced Micro Devices , Inc . の商標です。 

TRENDM に R 日及びウイルスバスターは、トレンドマイク□株式会社の登録商標でず。 

S □および min 旧 D □ユおよびささ□ゴは商標です。 

"Ma 旨 icGate Memory Sti 巳 k — ("マジックゲート方モ U — スティック"）および "Memory Stick " ("メモ U — スティッ 

ク。）、 Memory Stick . 罩、"；^ぃ Memory Stick PRO 、 Memory Stick Duo. " MagicGate " ("マジックゲート "）、 

MagicGate 、日 periMG はソニー株式会社の商標です。 

，斌—、 rxD - ピクチャーカード™」は冨±写真フイルム(株)の商標です。 

InterVideo , WinDVD は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。 

121ポップ U ンクは、曰本電気株式舎社の登録商標です。 

目 IGL 日目曰ま N E C ビッグ□ーブ株式尝社の登録商標です。 

Roxio 巨 ack 日 nTrack は米国 Sonic Soluti 日 ns 社の登録商標です。 

その他、本マニュアルに記載されているを社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 






『準備と設定』の読みち . 

このマニュアルの表記について 


箱を開けて最初にすること ....... 

はじめに . 

型番と製造番号を確認する.... 
添付品はそろっていますか？ 

持ち運び時の注意 . 

バソコンの置を場所をまめる 


電源を入れる前に接続しよう . 

テレビ放送の受信環境を確認する 
テレビを見るために準備するもの 

B-CAS 力ードをセットする . 

アンテナケーブルを接続する ........ 

キーボードを使ラ準備をする ........ 

マウスを使ラ準備をする . 

U モコンを使ラ準備をする . 

AC アダプタを接続する . 

本体を設置する . 

ガジエットポケットを取り付ける 


セットアップを抬める . 

電源を入れる . 

パソコンの設定を始める . 

キーボードを使って名前を入れる. 
画面を見なびら手順を進める ......... 

121ポップ U ンクを設定する ........ 

ソフトを使えるようにする . 

ここで一段落 . 

Windows のパスワードを設定する 
テレビをご覧になりたいかたへ ..... 
お客様登録のお願い . 


頭 

巻 


2 4 5 9 0 


3412 曰6923曰7 
11222223333 


12480348023 
4444已已已已目目白 




































基本中の基本の操作 . 67 

パソコンを終了する ..... 68 

パソコンを使い始める..…….…...….…….…… .........73 

省電力機能について………..……………………………………… . 74 

よ < 使ラボタンなど. . 80 

音量を調節する . 83 

画面の輝度を調節する . 84 

メモ |」ーカードの扱い方 ......... 86 

CD-ROM和DVDの扱しV^.… ... 91 

パソコンの基本的な使い方を学ぶ r パソコンのいろは3」 ................... .......日己 

パソコンの画面で解説、検索 r サポートナビゲーター」 . ......................目目 

もしものとさに備えて .............. 1日4 


% 

% 
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ユーヴーアカウント制御について 


107 


これか6インターネツトを始めるかたへ . 109 

インターネットの接続方法 . 110 

ブ□ー ドバンド接続の流れ . 111 

接続設定の進めち . 11已 

ワイヤレス LAN を利用したブロー ドバンド接続の設定 . 116 

ブ□ー ドバンド接続の設定 . 128 

インターネットに接続する . 131 

メールソフトを設定する . 133 

パソコンをま全に使ラための設定をおこなラ . 137 


パソコンを貢い替えたかたへ . 143 

インターネットを使えるよラにする . 144 

古いパソコンからデータを移す . 14已 

周辺機器を使えるよラにする . 148 

ソフトを移す . 149 


前にほつていたパソコンと一緒に使いたいかたへ . 1已1 

ホームネットワークででをること . 1已2 

複数のパソコンをホームネットワークでつなぐ . 1已4 


パソコン内部に取口付ける . 157 

メモ U. 1已8 


VII 









































モこターアームに 取り付ける….. . 170 

CPRM のアップデート… . ... . 173 

パソコンのお手入れ.………………………………...….…… .. 17己 

キーボードとマウスを登録しなおす.. . 177 

アフターケアについて..…..…….…….……...…..……...….... ... 180 

パソコンの譲渡、廃棄、改造について...…………..…....… . .....181 

仕様一覧 . 18己 

r サポートナビゲーター」詳細目次.. ..... 198 

索引 ... 201 

各部の名称.. . 巻末 

各ランプの状態 . 巻末 


©NEC Corporation，NEC Personal Products , Ltd . 2008 

曰本電気株式舍社、 NEC パーソナルプ□ダクツ株式会社の許可な<複製-改変などを行ラことはでさません。 


■輸出に関ずるま意事項 

本製品（ソフトウェアを含む）は曰本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を曰本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術ヴポート等は行っていません。 

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為誓及びが国貿易法に基づいて経済産業省の許巧び必要とな 
る場合びあります。 

必要な許巧を取得せずに輸出すると同法により罰せ5れます。 

輸出に隙しての許巧の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせくださし、。 


■ Notes on export 

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas 
standards. NEC*^ will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. 
NEC*i does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. 

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, 
Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Cus¬ 
tomer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not. 

*1:NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 
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箱を開けて最初にすること 



この章には、パソコンの箱を開けて最ネ如こずることび書い 
てありまず。添付品げ全部そろっているか、型番や製造番 
号び合っているか確認しましよう。また、パソコンの置き 
場所を巧めましよラ。 


この章の所要時間：10〜1已分程度 


はじめに . 2 

型まと製造番号を確認する . 4 

添付品はそろっていますか？ . 5 

持ち運び時のを意 . 9 

パソコンの置さ場所を決める . 10 









































































箱を開けて最初にすること 


f まじめに 


@ポィント 



♦テレビとして使う場合も、パソ 
コンの準備がな要 

参マニュアルのイラストについて< 


接続とセツトアップ作業について 


このマニュアルの第1章から第3章では、ご購入後、箱から取り出してから、パソコンやテレビと 
して使えるよラになるまでを説明しています。 

まずはこのマニュアルの説明を読んで、パソコンやテレビとして使5準備をしましよ5。 



• テレビとして本機をお使いいただけるのは、デジタル A イビジョン TV (化デジ/化アナ)モデ 
T 3 r ルのみでず。 


本機をパソコンとしてではなく、テレビとしてお使いになりたいお客様ち、バソコンとして 
①接続、設定び必要でず。 


設定の流れ 


型ま、添付品などの確認 
(4 〜8ぺージ） 


111111 


本機の設置 
;〜12ぺージ） 


111111 


本機の接続 
3〜40ぺージ） 


111111 


パソコンの初期設定 
(セットアップ作業） 
(41 ~色5ぺージ） 



111111111111 


パソコンの基本的な操作 
(67 〜107ぺージ) 





1111 


テレビの初期設定 
『テレビを楽しむ本』 





















i 


f このマニュアルでほ用するイラストについて 



本機には 、 VALUESTAR N スタンダードタイプと VALUESTAR N コンパクトタイプびありま 
す。本文中のイラストは 、 VALUESTAR N スタンダードタイプと VALUESTAR N コンパクト 
タイプの両方を載せていますので、ご購入いただいたモデルのイラストを見てマニュアルの説明 
を読んでください。ただし、操作ち法に大きな違いびない場合は 、 VALUESTAR N スタンダー 
ドタイプのみイラストを掲載しています。 


VALUESTAR N スタンダードタイプ VALUESTAR N コン八‘クトタイプ 



また、それぞれデジタル八イビジョン TV (地デジ/地アナ)モデルと、テレビ機能を搭載していな 
いモデルびあり、本体のデヴインび異なります。本文中のイラストは、断りのないかざりデジタ 


I ル八イビジョン TV (地デジ/地アナ)モデルのイラストを使巧しています。 
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箱を開けて最初にすること 


I 型番と製造番号を 
確認する 


@ポィント 

•な罰書と本体のラベルび一致して 
いることを®認ずる 


♦ 

■ 

■ 




パソコン本体の保証書を見る 





パーソナルコンピュータ 


S 名ぶ ,1 PC-XXXXXX) 
，••号 XXXXXXX 
な unm お*い上け曰から X 年 I 
♦お■い上け曰 xxxx « 


历 

供日 


■ち 


保証書在中 


毎な•についでのち》い 

• HiJ.NCCk 二’（こ IVLil!.- r ♦r. •. で . 

が- ■«' : 

«け11.け.•イ W ご- - TI 411-'. 一 • 

バ.ホ." 

NEC NEC パーソナルブロタクツ»ま会せ 


が 
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パソコン背面のラベルと一致しているか確認ずる 




VALUESTAR N スタンダードタイプ 


VALUESTAR N コン八クトタイプ 




型番 

製造番号 


® •記載された番号が f 呆 IE 書と異なっている場合、 NEC 121コンタクトセンターにお問い合わ 
せ < ださい。 

-保証書は、所定事項(販売店名、お買い上げ日など)が記入されていることを確認して、保管し 
ておいてください。保証期間中に万一故障した場含は、保証書記載内容に基づいて修理いた 
します。 f 呆 IE 期間終了後の f 度理については NEC 121コンタクトセンターにお問い台わせく 
ださい。 




























































































p 系付品はそろっていますか？ 


I @ポィント 

■ •チェックリストで確認 

♦ 


(( 添付品をお認しよラ (VALUESTARN スタンダードタイプの場合）^"^ 


パソコンの箱を開けたら、まずは次のチェック U ストを見ながら、添付品がそろっているかを確 
認してください。万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたとさは、すぐに 
下記までお問い含わせ<ださい。 


困ったとさには… 

NEC 121 ( ワントウワン）コンタクトセンター 
な 0120-977-121 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけくださし、。 
※携帯電話や PHS 、 わしくは IP 電話など、上記電話番 
号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へお 
かけ <ださし、。 

日3-目自7日-日。。日(通話料お客様負担） 

をモデル共通 


© VALUESTAR G シリーズをご購入の場 
をは、 rVALUESTAR G シリーズをご 
購入いただいたお客様へ』をご覧になり、 
添付品を確認してください。 



□ パソコン本体 



□ キーボード 



□ キーボード、マウス用 □ 電源コード 

乾電池(単3形 X 4本） 



□ マウス 



□ AC アダプタ 




































箱を開けて最初にすること 


マニュアルなど 


□ソフトウエアのご使用条件 
(お客様へのお願い） 

/ソフトウエア使用条件適用一覧 

《1枚になっていまず。 

箱の中身を確認後おずお読み 
<ださい 

□ ま全にお使いいただくために 

《箱の中身を確認後おずお読み 
<ださい 

□ デジタル放送録画番組配信機能を 
お使いのお客様へ 


□ PC 修理チェックシート 
□準備と設定（このマニュアル） 

□ ま用ブック 

□ 映像'音楽を楽しむ本 
□ パソコンのトラブルを解みする本 

□ 121 ware ガイドブック 
□ インターネット活用ブック 


Microsoft® Office Personal 2007 の添付品 

□ Microsoft ® Office Personal 2007パッケージ 

VN770/RG のみ 



□ 1」モコン 



□ U モコン巧乾電池 
(単4お X 2本） 


卢 

□ ドライパー 



□ 目- CAS 力ード □ テレビを楽しむ本 











( 添付品を 51 認しよう (VALUESTARN コンパクトタイプの場合） 


パソコンの箱を開けたら、まずは次のチェック U ストを見ながら、添付品がそろっているかを確 
認してください。万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたとさは、すぐに 
下記までお問い含わせ<ださい。 


困ったとさには… 

NEC 121 ( ワントウワン）コンタクトセンター 
ほ 0120-977-121 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけくださし、。 
※携帯電話や PHS 、 わしくは IP 電話など、上記電話番 
号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へお 
かけ <ださし、。 

日3-目自7日-日。。日(通話料お客様負担） 

をモデル共通 


© VALUESTAR G シリーズをご購入の場 
をは 、 rVALUESTAR G シリーズをご 
購入いただいたお客様へ』をご覧になり、 
添付品を確認してください。 



□ パソコン本体 



□キーボード、マウス用 
乾電池(単3お X 4本） 



□ AC アダプタ 



□ 電源コード 



□ ガジエットポケット 



□ スク U ユーキャップに個） □ ケーブルホルダ□フットに個) 
□フットキャップ(左ち各1個） 







































箱を開けて最初にすること 


マニュアルなど 


□ソフトウエアのご使用条件 
(お客様へのお願い)/ 
ソフトウエア使用を件適用一覧 

《1枚になっていまず。 

箱の中身を確認後おずお読み 
<ださい 

□ ま全にお使いいただくために 

《箱の中身を確認後おずお読み 
<ださい 

□ デジタル放送録画番組配信機能を 
お使いのお客様へ 


□ PC 修理チェックシート 

□ 準備と設定（このマニュアル） 

□ 活用ブック 

□ 映像•音楽を楽しむ本 

□ バソコンのトラブルを解まする本 

□ 121 ware ガイドブック 
□ インターネットミ舌用ブック 


Microsoft" Office Personal 2007 の添付品 

□ Microsoft ® Office Personal 2007パッケージ 

VN570/RG のみ 



□ U モコン 



□ 1」モコン用乾電池 
(単4お X 2本） 


卢 

□ ドライパー 



□ 目- CAS カード □ テレビを楽しむ本 










• VALUESTAR N スタンダードタイプの場合、本体を設置した日移動した日ずると 
宝は、化ず両手で本体を持ち上げて<ださい。 

片手でスタンドなどの本巧ではない部分をつかんで持ち上げてしま5と®損の原因 
にな日まず。 

• VALUESTAR N コンパクトタイプの場さ、本体を設置した日移動した日ずるとを 
は、本巧上部におるフレックスバーを持ち、ゆっく日持ち上げてください。 

♦本体使用中および使用直後は、が窥□が分び高ミ見となっていることびあ日まずので触 
れないで < ださい。 

やけどの原因になることがあります。電源を切った後、しば6くたってか6持ち運 
びをしてください。 

_ ) 


フレックスバーを持 ：) (VALUESTAR N コンパクトタイプのみ) 


VALUESTAR N コンパクトタイプの場合、持ち運ぶときは、電源を切って（シャットダウンして）、 
AC アダプタや電源コード、周辺機器などのケーブル、およびガジェットポケットをずベて取り列 
してください。 

また、このパソコンを持ち上げるときは、必ず本体の上部にあるフレックスバーを持ってください。 


持ち運び時の注意 


@ポィント 


•必ずミ夫まった方法で持つ 

•電源を切った後、しば S くたってか5持ち運ぶ 


A ま意 


〇 〇〇 」 


フレックスバー 


































箱を開けて最初にすること 


I 


パソコンの置さ 
場所を決める 


@ポィント 


• キーボードやマウスを使うために十分を裕のある場所に 
参電話回線や電源などの場所にち気を付ける 
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パソコンの設置環境 




♦屋内でおること 

屋外には設置しないでください。 

♦しっか D した台の上 

パソコンの重さを安定して支え6れるテーブル、机を還んでください。 

♦活度は10 ~ 35で、湿度は20 ~ 80% 

室内の温度と湿度が高く、機械やガラスなどの温度がほいと、水滴が付いてしまラことがあり 
ます（結露)。パソコンが結露したと走は、電源を入れずに1時間な上置さ、水滴が蒸発して 
か6使ってください。 

♦ホコ y のかない場所 

ホコリの多い場巧に置くと、パソコンの内部にホコリがたまって故障の原因になることがあり 
ます。ホコ U の少ない場巧を選んでください。 


パソコン周囲の広さ 


本体前に30〜 40 cm 

キーボードを置さ、ゆったりマウスを操作で 
きる広さが必要です。 

また、キーボードとマウスは、パソコン本体 
から4已度の範囲で使用することをおすすめ 
します。 

本体後ろに lOcm な上 

本体の後ろ側に排熱孔があるため、最低でち 
壁などから lOcm 似上離してください。でさ 
れば己 0 cm 程度の余裕があると、後からケー 
ブルなどを接続するときに作業が楽です。ま 
た、本体背面には角度の調節がおこなえるス 
タンドがあるため、角度を調節する際に、本 
体が落下しないよラ、十分な余裕をとって< 
ださい。角度の調節ちまについて詳しくは、 

3已ページ r 本体を設置する」をご覧ください。 

本体側面および上面にも1己 cmm 上 



® パソコンを使っているときは、背面に紙や巧 
を置いて排熱孔をふさがないよラにしてくだ 
さい。内部の温度が上昇し、動作不良や故障 
の原因になります。 


本体のち側面には、 DVD / CD ドライブがあります。 DVD / CD ドライプを使用するために、1已 cm 切上 
の空間を確保してください。また 、 VALUESTAR N コンパクトタイプの場合、本体上面の排熱孔を 
ふさがないよラに1已 cm 切上あけてください。 
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■ 




























i 





小さなお子様びいる場をは、ケーブルの付いた機器をお子様が引っ張って 
落としてしまラことびあるので、十分気を付けてください。 


4 


コンセントや電話回線などの近くに置く 




♦コンセントについて 

-ラジオやテレビに雑音が入ることがあるため、これらの機器とは別のコンセントに接続して 
ください。 

-添付の電源コードを直接コンセントに接続してください。 

-コンセントが足りなくてパソコン用のテーブルタップを使ラときは、テーブルタップの合計 
電力を守ってください。 

♦電話回線について 

インターネットを有線で利用する場合、電話回線につながっている機器（モデムやルータなど） 
とパソコンを、ケープルでつなぐ必要があります。それらの機器にケープルが届く範囲にパソ 
コンを設置してください。 

♦アンテナケーブルについて 

パソコンでテレビを楽しむには、アンテナケープルの位置や長さに注意が必要です。アンテナ 
ケープルの接続については、「アンテナケープルを接続する」 （2 已ページ）をご覧ください。 
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箱を開けて最初にすること 


U パソコンの近くに置いてはいけないもの 


♦扇風機や大型のスピーカ、通風式こたつなど(巧気を発をずるをの） 

強い磁気を発生する装置が近くにあると、ディスプレイの表示や色が乱れることがあります。 
パソコン用スピーカなど、磁気をもらさないよラに設計された装置であれば、近くに置いても 
かまいません。 

♦ストーブなどの暖房器具 

暖房器具のおくにパソコンを置くと、熱で変形したり、異常な動作をすることがあります。 


♦ほかのディスプレイやテレビ、ラジオ 

ほかのディスプレイやテレビの表示が揺れたり、色が乱れたりすることがあります。テレビや 
ラジオの音声に雑音が入ることがあります。 


画パソコンの近くにあると影響を受けるちの 


♦コードレス電話、携帯電話 

通話中に雑音が入ることがあります。パソコン側ち電波の影響を受けるため、スピーカに雑音 
が入ることがあります。 


( アンテナケーブルを用意する 



デジタル八イビジョン TV (地デジ/地アナ）モデルでは、テレビを見るためにアンテナケーブルを 
接続する必要びあります。市販のアンテナケーブルを用意しておいてください。お手元にない場 
合は、そのまま作業を進めてかまいません。パソコンとしてのセットアップは問題なくおこなラ 
ことびでをます。 


テレビの設定は、アンテナケーブルを接続した後で、始めることびでをます。 











電源を入れる前に接続しよラ 



パソコン本体の置き場巧を決めた5接続でず。 B - CAS 力一 
ドのセットやアンテナケーブルの接続、 キーボードとマウ 
スを使う準備ちしまず。じっくり説明を読んで慎重にやり 
ましよう。次ぺージか5順番に作業を進めてください。電 
源コードの接続は最後でずよ。 


この章の所要時間： 20〜40分程度※ 


テレビ放送の受信環境を確認ずる ..... 14 
テレビを見るために準備するちの ..... 21 

巨- CAS 力ードをセツトする . 22 

アンテナケーブルを接続ずる . 25 

キーボードを使ラ準備をする . 26 


マウスを使ラ準備をずる . 29 

1」モコンを使ラ準備をずる . 32 

AC アダプタを接続ずる . 33 

本体を設置ずる . 35 


ガジエットポケットを取り付ける ..... 37 


※本章の説明を読んでアンテナケーブルなどの接続方法をご理解いただいており、このバソコンの添付品 
U 外の必要な品(アンテナケーブルや分波器など)びずベてそろっている状態での目安の時間です。 


インターネットや周边機器はをか6接続 

ここではまだ、インターネットには接続しません。また、プ U ンタなどの周辺機器びあ 
るとさも、まだ接続しないでください。 r 第3章セットアップを始める」で説明してい 
る作業び終わってから、インターネットや周辺機器の接続をおこないます。 


■ 
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電源を入れる前に接続しよラ 



レビ放送の受信環境を確認する 


まずはこのページで、地上デジタル放送び見られるかど5か 
確認してください。さらに詳しい環境の区別については、；欠 
ページをご覧ください。 


@ポィント 


デジタルノ V イビジョン TV 
(地デジ/地アナ)モデルのみ 


テレビをケーブルテレビで見ている場合 


ケーブルテレビの再配信方式を確認して < ださい。 

再配信ち式について詳しくは、ご利用のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 


同一周波数/ くススルー方式の場合 
周波数変換/ くススルー方式の場合 


) 


( $：機で地_ 


三地上デジタル放送を見られまず。 

「テレビの受信環境について」（次ページ）に進ん 
で < ださい。 


それむがの方式の場合 


>¥ 


— 

f 本機ではケーブ J 


リレテレビで地上デジタル放送を 

見られません。 

詳しくは、お近くの電器店などにご相談ください。 


テレビをケーブルテレビなかの方ミまで見ている場さ 、 


なのチェックで、お使いの環境を確認してください。 


現在、テレビなどで地上デジ 
タル放送を見ていまずか？ 

見ていない 


) •今 




お住まいは集合住宅ですか？ 
戸建て住宅ですか？ 


戸建て住ち 



お住まいに、 UHF のアンテナ 
は立っていますか？ 


) 


立っている 


立っていない 


本機で地上デジタル放送を見られまず。 

「テレビの受信環境について」（次ページ）に進ん 
で < ださい。 


集合住宅の管理含社、大家さんなどに、地上デジタル 
放送が受信でをるかどラか確認してください。 
r テレビの受信環境について」(次ページ)に進んでく 
ださい。 


多くの場合、地上デジタル放送を見5れます。 

ただし、アンテナの調節や UHF のアンテナを増設す 
ることが必要になる場含があります。 

詳しくは、お近くの電器店などにご相談ください。 
「テレビの受信環境について」(巧ページ)に進んでく 
ださい。 


M 

{ おお <©i 


タル放送に対応した UHF アンテナを立てる必要がありまず。詳しくは、 
電器店などにご相談ください。 

















































お住まいのテレビ受信アンテナの種類や、受信方法によって、接続方法び異な D ます。どの受信環境に該 
当するか確認してください。 


' テレビの受信垣境について 

テレビの受信環境は、大を<分けて;欠の4種類びあります。 



戸建てで、個別受信の場合 

ご自宅にテレビ受信用のアンテナを 
立てている場合です。 


16ページに進む 




□ □ 

_ / 


戸建てで、ケーブルテレビ I BS /1 10 度 CS アンテナ 

受信の場合 


ケープルテレビと契約してテレビを 
見ている場合です。 



ーブルテレビ 

本 



19ぺージに進む 


1111 ^ 


□ □ 


集合住宅で、共聴受信の場合 ^ 85 / 11 〇度ご 5 アンテナ) じ HI ■ノ'ンァリ 


集合住宅で、共同のアンテナが立つ 
ている場合です。 


20ぺージに進む 


11狀 


□ □□□ 
□ □□□ 
□ □□□ 



VHF アンテナ 


集合住宅で、ケープルテレ し BS/ 110 品 57 ン入 

ビ受信の場合 


集合住宅で、ケープルテレビでテレ 
ビ受信をしている場合です。 


20ぺージに進む 


1111 ^ 


□ □□□ 


' 

□ □□□ 



□ □□□ 




f ケーブルテレビ 

7^ 















































アンテナに関するま意 

ご使用の UHF アンテナが地上デジタル放送に対応していない場合や、アンテナが地上デジタル放送 
の電波送信塔のち向に向いていない場合は、地上デジタル放送を受信で壬ません。また、お住まいの 
地域で地上デジタル放送が開始されていない場合は受信でさません。 

アンテナケーブルや受信環境について詳しくは、お近くの電器店にご相談ください。 


' 戸建てで、個別受信の場合の接続例を確認する 

UHF ’ VHF アンテナで地上アナ□グ放送を受信している場合 （1) 






地上デジタル放送：受信でさます(上記の r アンテナに関するま意」をご覧ください)。 
(地上アナ□グ放送:受信でをます） 



UHF ’ VHF アンテナで地上アナ□グ放送を受信している場合 (2) 
( UHF / VHF アンテナ端テび別々に用意されている場合） 



























































































市販の UHF と VHF の湿合器が必要になります。 

-地上デジタル放送：受信でさます （ r アンテナに関するま意」 （16 ページ)をご覽ください)。 

(地上アナ□グ放送:受信でさます） 

V_ J 


UHF アンテナで地上アナ□グ放送を受信している場含 



-地上デジタル放送：受信で去ます （ r アンテナに関する注意」 （1 日ページ)をご覧ください)。 
(地上アナ□グ放送:受信でをます） 



VHF アンテナで地上アナ□グ放送を受信している場含 




-地上デジタル放送：受信できません。受信するためには、地上デジタル放送に対応した UHF 
アンテナを設置する必要があります。 



(地上アナ□グ放送:受信でをます) 





















































































UHF ’ VHF アンテナで地上アナ□グ放送を受信し、 BS /1 10度 CS デジタル 
アンテナで衛星デジタル放送を受信している場合 （1) 

( UHF / VHF アンテナと BS /1 10度 CS デジタルアンテナの端子が分かれてい 
ない場合） 


fvHF ： P ンテナ！ 

f 本機には ' 

V y 

^ 1接続しません 



地上デジタル 
地上アナ□グ 


て UHF/VHF.BS Vl UHF/VHf) 



' 市販の UHF / VHF と BS /1 10度 CS デジタルアンテナの分波器が必要になります。 

-地上デジタル放送：受信でさます （ r アンテナに関するま意」 （16 ページ)をご覧ください)。 
(化上アナ□グ放送:受信でさます） 


UHF - VHF アンテナで地上アナ□グ放送を受信し、 BS /1 10度 CS デジタル 
アンテナで衛星デジタル放送を受信している場合 (2) 







































































































ケーブルテレビに関ずるま意 

ケープルテレビ事業者により、視聴制限(スクランブル)を設定されたチャンネルは受信で去ません。 

-ケープルテレビで受信可能な放送については、ケープルテレビ局にお問い合わせください。 

-アンテナケーブルや受信環境について詳しくは、ケーブルテレビ局、またはおおくの電器店にご相 
談ください。 


f 戸建てで、ケーブルテレビ受信の場合 

ケーブルテレビで地上アナ□グ放送、地上デジタル放送を受信している場台 




广 \ 

-地上アナ□グ放送：本機では、ケープルテレビで再送信している UHF / VHF 帯放送と、 C 13 
〜 C 63 チャンネルが受信で去ます(上記の r ケーブルテレビに関するミま 
意」をご覧ください)。 


-地上デジタル放送：ケープルテレビ局が周波数変換パススルー、同一周波数パススルー対応 
の場合、受信でさます。 













































( 集合住宅で、共聴受信の場合 


r 戸建てで、個別受信の場合の接続例を確認する」 （1 日〜18ページ)と同様になります。ただし、 
お住まいの集合住宅の受信形態によって受信でをない場合びあります。詳し<は、集合住宅の管 
理ちかお近 < の電器店にご相談 < ださい。 





( 集合住宅で、ケーブルテレビ受信の場合 




r 戸建てで、ケーブルテレビ受信の場合」 （19 ページ)と同様になります。ケーブルテレビで受信可 
能な放送については、ケーブルテレビ局にお問い合わせください。アンテナケーブルや受信環境 
について詳しくは、ケーブルテレビ局、集合住宅の管理者、またはお近くの電器店にご相談くだ 



ご自宅のテレビが送の受信程境び確認でをた6、 
r テレビを見るために準備するもの J (巧ページ）に進んでください。 












p レビ械るために準備するもの麻;:;卜- 


本機に添付されていないものについては、巿販品を用意して = 参 デジタル A イビジョン TV = 
ください。 ■ (地デジ/地アナ)モデルのみ ■ 

. 参 テレビを見るための接続と設 ■ 
- - 定に必要なものを準備します/ 

( 本機に添付をれているをの . 


接続と設定をするためには、なの添付品を使います。 




□ AC アダプタ 
□電源コード 
□ キーボード 
□ マウス 
□ リモつン 


□ キーボード、マウス用乾電池 
(単3お X 4本） 

□ リモコン用乾電池 
(単4お X 2本） 

□ ドラィバー 


□ 目- CAS カード 
(ビーキャスカード) 



( 別に用意するをの 

本機には添付されていません。別に、市販のちのを用意してください。 



必ず用意ずるもの 


□ F 型コネクタプラグ付きアンテナケーブル※ 

《ご購入されたモデルやご家庭のアンテナ、ご使用になる混合器 
/分波器の種類によって、必要なアンテナケープルの本数が異 
なります。詳しくは各機器のマニュアル、または電器店にお問 
い合わせください。 



® ご家庭のアンテナコネクタの形げをご確認の上 F 型コネクタ 
プラグ付きアンテナケーブルは、コネクタの片方、または両 
方のおががネジタイプのちのを用意してください。ネジタイ 
プ LU 外のコネクタでは、ノイズの影響によって正常に放送を 。 

受信できない場含があります。片方のみネジタイプの場をは、ネンタっソ 相型 

パソコン本体側にネジタイプのコネクタを接続してくださ 
い。 

必要に応じて用意ずるちの 

ご家庭のアンテナケープルの種類によって、次のちのが必要になる場合があります。 




□ 分波器※ 

□ 混含器 

□ 平行フィーダ線と同軸ケーブルの整含器 

※衛星放送の信号を混合している場合、分波器を使用して UHF/VHF のみを本機に接続してくださし、。 














































電源を入れる前に接続しよラ 





| b - cas 力ードをセットする 

デジタル放送を受信するためには、本機に添付されている re-cAs 
力ード（ビーキャスカード)」をセットする必要びあります。 B-CAS 
カードをセットしないと、デジタル放送を受信でをません。 

B - CAS 力ードについて詳しくは『テレビを楽しむ本』付録の 
「 B - CAS 力ードについて」をご覧ください。 


@ポィント 

•デジタル八イビジョン TV 
(地デジ/地アナ)モデルのみ 
• B - CAS 力ードは必ずセット 
> ずる 


' B - CAS 力ードの七ット方法 



1本化を、ディスプレイ側を下にしてがせる 

2 B-CAS 力ードカバーのネジを添付のドライバーでゆるめて取り外す 

VALUESTAR N スタンダードタイプ VALUESTAR N コンハ°クトタイプ 




® •本体を伏せるときは、ディスプレイを傷つけないよラ、厚手の紙や巧などを下に敷いてくだ 
さい。 

-取り外したネジは、なくさないよラごを意ください。 

3 B-CAS 力ードカバーのミゾに指をかけ、手前に引き上げて取りかす 

VALUESTAR N スタンダードタイプ VALUESTAR N コン/\°クトタイプ 




22 




















4 図の巧をに、 B - CAS 力ードをセツトする 

re - cAsj の印刷面を上に向けて目- CAS 力ードをセツトしてください。 

VALUESTAR N スタンダードタイプ VALUESTAR N コン八"クトタイプ 



® B - CAS 力ードの向きにま意してセットしてください。 B - CAS 力ードス□ットには、 B-CAS 
カードの向さを示す刻印が付いています。 

す 

B-CAS 力ードは固定部（効の位置び合うように押し込み、固定します。 

VALUESTAR N スタンダードタイプ VALUESTAR N コン八‘クトタイプ 

感 感 




B - CAS 力ードが動かなくなるまでしつかりと巧し込んでください。 
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已 B - CAS 力ードカパーををとに戻す 

B - CAS 力ードカバーを図の手順で取り付けます。 


VALUESTAR N スタンダードタイプ 



VALUESTAR N コン/\°クトタイプ 



6 B - CAS 力ードカバーを固定する 

添付のドライノ（一で取りがしたネジを取り付けます。 

VALUESTAR N スタンダードタイプ VALUESTAR N コンハ°クトタイプ 















I ア J 了 1 r な一 J ) レを接続すな 


( アンテナケーブルの接続方ま 


あらかじめ r テレビの受信環境について」 （ 1已ぺージ)をご覧になり、お住まいの受信環境に合わせ 
て、壁側のアンテナコネクタにアンテナケーブルと必要機器を接続しておいてください。 

本機背面にある地上デジタル/地上アナログアンテナ端子(丫)にアンテナケーブルを接続しまず。 
F 型コネクタプラグのネジは、まねらなくなるまでしっかりしめてください。 


@ポィント 

•デジタル八イビジヨン TV 
(地デジ/地アナ)モデルのみ 
• F 型コネクタプラグのネジは 

t しつかりしめる ♦ 

^^■■■■■■■■■■■■■■■― *> 


VALUESTAR N スタンダードタイプ 


地上デジタル/地上アナ□グアンテナ端モ 
(丫)にアンテナケーブルを接続ずる 


VALUESTAR N コン/\°クトタイプ 


地上デジタル/地上アナ□グアンテナ端子 
(丫)にアンテナケーブルを接続する 




パソコンのセットアップ作業び終わってからアンテナケーブルをつなぐ場をは、アンテナ 
ケーブルをつなぐ前にパソコン本体や周辺機器の電源を切り、電源コードを取り外してくだ 
さい。 


本体を伏せるときは、ディスプレイを傷つけないよラ、厚手の紙や巧などを下に敷いてくだ 
さい。 


ケーブルはスタンドに通せる 

アンテナケーブルや電源コードを、 
本体背面のスタンドに通すことがで 
をます。ケーブルをスタンドに通す 
と、キーボードを本体の下に収納し 
やす < なります。 



※イラストは、モデルによって異なります。 


























電源を入れる前に接続しよラ 


r キ-ボ-ドを使う準備をする r ^-：: 


• 乾電池を入れる 


• +( プラス）と一(マイナス)の向 
t きを間違えないように 


キーボードち上のキーボード電源スイッチを 「OFF」 にする 


キーボード電源スイッチを左にスライドし、 「 OFF 」 になっているか確認してください。 



キーボード裏面のカバーを外ず 
















































乾電池を入れる 


3 

単3おアルカ U 乾電池、または充電式電池2本を入れます。入れたら電池カバーをちとどおりに 
はめて < ださい。 



乾電池の + ( プラス）と一（マイ 
ナス）の向きを、電池ボックス 
內の表示どおりに入れてくださ 
い。 

-ご使用の環境や方法にちより 
ますび、キーボードの使用時間 
は連続使用で約1000時間で 
す。 

-マンガン乾電池、オキシライド 
乾電池は使用でさません。 


キーボードち上のキーボード電源スイツチを roN」 にする 


キーボード電源スイツチをちにスライドし、 r 日 N 」 にしてください。 





® キーボードを長時間使わないときは、キーボードち上のキーボード電源スイツチを roFF」 にし 
ておくと、乾電池が長持ちします。 
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電源を入れる前に接続しよラ 



キーボードの足を立てる 





キーボードがラまく動作しないときは、付録の r キーボードとマウスを登録しなおす」 （177 ページ) 
Ww をご覧ください。 


' キーポードを収納する 

キーボードを使わないときは、本体の下に収納することができます。 




※イラストは、モデルによって異なりまず。 


® - キーボード裏面の足を立てている場含は、側してか6収納してください。 

-本体背面に接続したケーブルを、背面のスタンドの穴に通すと、キーボードを収納しやすく 
なります。 



VALUESTAR N コンパクトタイプの場を、ガジェットポケットを取り付けると、キーボー 
ドをガジェットポケットに収納することができます。 



















マウスを使ラ準備をする 


@ポィント 

• カバーをがして乾電池を入れる 
• +( プラス）と一(マイナス)の向 
きを間違えないように 


1 


マウス底面の0 N/0FF スイッチを roFF」 にずる 


マウス底面の日 N / 日 FF スイッチを下にスライドし、 rOFF 」 になっているか確認してください。 


マウス上面のボタンを押ず 



カノ（一の□ックび夕'(■れます。 
















電源を入れる前に接続しよラ 


jcM ヵバ-を夕は 


カバーを上に持ち上げてがします。 





4 


乾電池を入れる 




図のよラに、単3形アルカ U 乾電池、または充電式電池をマウスの前方に向けて押し込んでから、 


後方を端テに合わせて入れて<ださい。 



乾電池の + ( プラス）と 
一（マイナス）の向き 
を、電池ボックス巧の 
表示どおりに入れてく 
ださい。 

-マウスの後方の端子が 
変形しないよラに乾電 
池を入れてください。 

-マンガン乾電池、オキ 
シライド乾電池は使用 
でさません。 
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カバーをもとどおりはめる 


カバーのツ><が巧に入るよラにはめこみ、マウスの前方に向かってカチッと音がするまでスライ 
ドさせて < ださい。 



画マウス底面の ON/OFF スイッチを rON」 にずる 


マウス底面の ON / OFF スイツチを上にスライドし 、 rON I にしてください。 



レーザーが出ている穴の部分を 
見つめると、視力に障害が起こ 
る可能性があるので見つめない 
よラにま意してください。 

-マウスの電池寿命は、ご使用の 
環境や方法にちよりますび、連 
続して操作した場を、最大約 
1已〇時間です。 

-マウスを長時間使わないときは、 
マウス底面の ON/OFF スイツチ 
を rOFF」 にしておくと、乾電池 
が長持ちします。 


® マウスびラまく動作しないときは、付録の r キーボードとマウスを登録しなおす」（177ページ) 
をご覧ください。 















電源を入れる前に接続しよラ 



リモコンを使う準備をする •• @ポイント 


1 


リモコンに乾電池を入れる 


参デジタル A イビジヨン TV 
(地デジ/地アナ)モデルのみ 
参乾電池を入れる 
• +( プラス）と一(マイナス)の向 
きを間違えないように 





入れたら電池カバーをもとどおりにはめてください。 


• 乾電池の +( プラス）と 
一（マイナス）の向さ 
を、電池ボックス巧の 
表示どおりに入れてく 
ださい。 

• ご購入時に添付されて 
いる乾電池はネ刃期動作 
確認用です。お早めに 
新しい乾電池と交換す 
ることをおすすめしま 
す。 

•乾電池を交換する際は、 
単4形のマンガン乾電 
池またはアルカリ乾電 
池を使用してくださ 
し、。 


充電式電池、オキシラ 
イド乾電池は使用でき 
ません。 


リモコンを使ラとき 
は、パソコンから約 
3m の範囲で操作して 
ください。また、受光 
部に巧して左ち約38 
度、上下約17度 lii 巧の 
角度で操作してくださ 
い。 










[ AC アダプタを接続する 


@ポィント \ 

I ♦手順をよく読み、接続ずる順番' 

\ を守0ましょう 0 

>■■■■■■■■■■■■■■■■■> 








































♦ AC アダプタを接続する方ミ去 

(VALUESTAR N コン八°クトタイプの場合) 


1 AC アダプタ ( PC - VP - WP 80) を DC コネクタ(二)に接続する 
2電源コードを AC アダプタに接続ずる 
3電源コードのプラグをコンセントに是し込む 
4添付のケーブルホルダを巧0付ける 




AC アダプタを接続するときに、ケーブルを本体背面のスタンドに通すことがでさます。ケー 
ブルをスタンドに通すと、本体の下にキーボードを収納しやすくなります。 

-ケーブルホルダは、ガジエットポケットと同じ袋に入っています。 

•本体を伏せるときは、ディスプレイを傷つけないよラ、厚手の紙や巧などを下に敷いてくだ 
さい。 


添付のケーブルホルダを取りがずときは 
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1 本体を設置する 



;@ポィント 、' 

■ 参本体を立てるときは、倒れな ■ 
\ いよ引こを意ずる \ 



かせます。見やすい角度に調節してください。 

12度 


►► 


VALUESTAR N コンバクトタイプの場合、スタンドは 1 已度から 2 已度の角度で自由に動か 
せます。見やすいち度に調節してください。 

1已度 2已度 


20度 



作 


設置の際には、地震などによって落下、乾剧しやすい不安定な場所には置かないでください。 

-角度を調節する際には、本体が落下しないよラに、十分な余裕をとってください。 

-電源コードなどび人の通る場所にないことを確認してください。ケーブルを足に引っかけた 
りするとパソコンが転倒し、パソコンの故障の原因になるだけでなく、思わめけがをするこ 
とちあ0ます。 

-スタンド付け根に取り付け5れている部品は取り外さないでください。 
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電源を入れる前に接続しよラ 


フットを取り付ける 

VALUESTAR N コンパクトタイプには、本体の脚に取り付けるフットが添付され 
ています。 

フットを取り付けると、本体の安定性が増します。お好みに応じて取り付けて<だ 
さい。 



® •フットは、ガジエットポケットと同じ袋に入っています。 

-フットを取り付けた場合ち、取り付けていない場をと同じく、スタンドを1已度 
か52日度の角度で自由に動かせます。 










1ガジエットポケットを 

1取り付ける 

@ポィント 

• VALUESTAR N コンパクト 
タイプのみ 

\ # 

をかまいません。 

ガジエットポケットは、セットアップが終わった後で取り付けて 

( ガジェットポケットを取り付ける ]] 


ガジエットポケットを取り付けると、小物類やマウスを収納でをます。ガジエットポケットの仕 
切り板を上に抜いて取りがすと、キーボードを収納することちでをます。 



ガジエットポケット 



仕切り板 

(ガジエットポケットに取り付け6れていまず) 


1ガジェットポケットの巧を本が背面のフックに合わせる 
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電源を入れる前に接続しよラ 


ガジエットポケットにキーボードやマウスを収納することがでさます。 

ガジエットポケットにキーボードを収納するとをは、あらかじめ仕切り板を取り列して< 
ださい。 



® •ガジェットポケットにキーボードやマウスを収納すると舌は、電源を切ってか5、ぶつけな 
いよラに収納してください。 

-マウスを収納するときは、本体ち側のガジエットポケットが広くなっているところに収納し 
て < ださい。 



-キーボードとマウスを同時に収納することはできません。 


ノ 





■ 




_ A 汪忌、 _ 

〇 •ガジエツトポケツトには、こわれやずいちのや重いをの (900 g な上のをの)を入れないで 
<ださい。 

入れたちのが落ちて、けがの原因になります。 

•ガジエツトポケットに入れたをのが、中央の排熱□をふさがないよラご注意 < ださい。 

•花瓶など巧巧を含んだをのを入れないで<ださい。 

振動などで落下して、本機の乂災や故障の原因になります。 

V_ y 


® 本体の角度を変える際は、背面のスタンドに、ガジエットポケットか6小物などが落ちてはさまっていない 
か、確認してください。 

ちのがはさまったまま角度を変えると、本機が故障するおそれがありまず。 
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電源を入れる前に接続しよラ 


これで接続は完了です。 



ここまでの接続が終わったら、続けて r 第3章セットアッ 
プを始める」に進んでください。第3章で説明している作業 
が終わってからインターネット、周辺機器などの接続をおこ 
ないます。 


® 電源コードなどが人の通 
る場所にないことを確認 
してください。ケーブル 
を足に引っかけたりする 
とパソコンの故障の原因 
になるだけでなく、思わ 
めけがをすることもあり 
ます。 










セツ 

トア 

ップ 

を始める 



今度は、いよいよパソコンの電源を入れまず。最初に電源 
を入れるときは、「セットアップ作業」といって、自分の名 
前を登録したりずる操作が必要でず。このをの説明をよく 
読んで、ゆっくり確実に操作してください。 


この章の所要時間： 30〜巨〇分程度 


電源を入れる . 42 

パソコンの設定を始める . 44 

キーボードを使って名前を入れる . 48 

画面を見なびら手順を進める . 50 

] 2] ポップ U ンクを設定する . 53 

ソフトを使えるよラにする . 54 

ここで一 段落 . 58 

Windows のパスワードを設定する . 60 

テレビをご覧になりたいかたへ . 62 

お客様登録のお願い . 63 
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セットアップを始める 



[^電源を入れる 


電源を入れる 


-■ ポィント ■ 

■ • 電源スイッチの場所を確認しておく ■ 

♦ ♦ 




VALUESTAR N スタンダードタイプ VALUESTAR N コン八"クトタイプ 



液晶ディスプレイのドッ ト 抜けについて 

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※（ごくわ 
ずかな黒い点や、常時点打するホ、青、緑の点)が見えることがあ0ます。 

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 

これらは、液晶ディスプレイの特性によるちのであり、故障ではありません。交換•返品はお受けい 
たしかねますので、あ5かじめご了承ください。 

※社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割合を付録の 
r 仕様一覧」 （ 18已ページ)または 『VALUESTAR G シリーズをご購入いただいたお客様へ』の「仕様 
一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細については、似下のホームページをご覧ください。 

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 
http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/O 曰 03dot/index.html 

電源スイッチを押してち、電源ランプが点灯しない場を、 AC アダプタが正し<接続されていな 
XW いことが考え6れます。 「AC アダプタを接続する」 （33 ページ)をご覧ください。 
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画面び表示をれるまで数分かかることをある 

電源スイッチを押してから、なページの画面び表示されるまでに数分かかることびあります。 
の間、 NEC の口3(社名のマーク）などび表示されたり、画面び真っ暗になったり 
ではありません。あわてて電源を切った0せずに、そのままお待ちください。 





操作の透中では、絶巧に電源を切5ない！ 



セットアップ作業びすべて終わるまでに、30〜日0分程度かかります。「ここで一段落」 （58 ぺ一 
ジ)までの手順び完了する前には、絶対に電源を切らないでください。電源コードをいをなり抜 
いたりするのも、絶対ダメです。セットアップ作業び終わらないうちに電源を切ると、故障の原 
因になります。 







































セットアップを始める 


パソコンの設定を始める/ 


@ポィント 


参画面の矢印を動かしてみる 
• r クリック」という操作を覚える 


ットアップの最ネリの画面を確認ずる 


心 



「 Windows のセットアップ」という画面 
び表示されていますね。これびセット 
アップ作業の出発点です。 

〇は、 r 何をしないで待つてて」 
の合図 

パソコンの内部で何かの処理が進んでい 
て、操作できないと去には、画面に〇の 
マークが 出ることがあります。この マーク 
が表示されているときや、「しばらくお待 
ちください」などと文字が表示されている 
と舌は、キーを押したり、マウスのボタン 
を押したりせずに、待っていてください。 


パソコン内部での処理の進み具合を示すグ 
ラフが表示されることもあります。その場 
合ち、何ち操作せずに待ってください。 
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2 


マウスを動かず 






ち手で軽<マウスをつかんで、 


このマウスは、底面中央の穴か 
S レーザーび出ていますがレー 
ザーを目で見て確認することは 
で走ません。マウスが正しく動 
作しているかど5かはマウスを 
動かして確認してください。 


〇 


机の上で滑 S せると、 
画面の矢印ち一緒に動< 


※イラストは、モデルによって異なりまず。 

マウスを動かすと、その動をに合わせて画面の矢印び動をます。 
マウスを動かすとさは、マウスの前後左右に1 0 cm 程度のス 
ペースをあけるとよいでしよラ。肩の力を抜を、手首だけで動 
かすことびつツです。 


レーザーび 出ている巧 
の部分を見つめると、 
視力に障害び起こる巧 
能性びあるので見つめ 
ないよ5にを意してく 
ださい。 

マウスがラまく動作し 
ないときは、『バソコン 
①トラブルを解巧ずる 
本』①「マウス、キーボ ー 
ドがおかしいとさ」を 
ご覧ください。 

まだ、マウスのボタン 
を巧さないで < ださい。 


■ 
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セットアップを始める 




jcM 画面内のち下に矢印を動かず 



か 

• 一 . Windows Vista. Home Premium ^ 


户 - :つ 


Mtt と iUcOR が 

曰车 } • 


♦ -W- ドレ < 只 5 卜げ 

-Jj 


み 

NEC 








巧の内容になっていることを確認ずる 

国または地域：曰本 

時刻と通貨のお式:曰本語(曰本） 

キーボードレイアウト： Microsoft IME 


マウスを動かして、 

矢印を r 夕へ」に合わせてか6 


何も設定を変えず、「次へ」に画面の矢印^ ( マウスポ 
インタ）を含わせて左のク U ックボタンを押すと、画面 
の表示が切り換わって r ライセンス条項をお読みになっ 
てください」と書かれた画面になります。 

® この画面では、設定を変えないでください。設定を 
変えると、画面表示が日本語にな5ないなどの問題 
が起こる場合があります。 


ク U ック 

このよラな操作で、手順を次に進めたり、次ページを表示 
したりすることがで壬ます。 

画面の絵やで字などに矢印を合わせて左ボタンを1回押 
す操作を「クリック」と呼びます。パソコンを使ラときの 
一番基本的な操作なので、覚えて < ださいね。 


マウスの左ボタンを 
1回巧ず 





















ライセンス条項に同意ずる 





ライセンス条項に同意していただけない場合は、バソコンを使ラことびでをません。 




走クイ t ンス裹 a な.た » U と) UT か■で！ •« され省 

. ソフ>ウ*ア CUT f ♦ブフトウ* 7 J fc いい «♦)« ザバイ ai 巧に K 
■♦を子バイス * in ■齋 （WT r « i | ■貧 J といい t たな 

• ♦:ソブトウ*バイスと巧じ! e « ♦るソフトウ *7 インスト- ♦* 
«(UT r インブト—*■者 J といい <♦}& め■じ»»«れる!;の•で 

-9イ C ンスか*; B ■し， T 化） 


」をクリックして图にして、 


これで、ライセンス条項に同意することになります。「ライセンス条項に同意します」の左び巧 
から图に変わらないときは、矢印びうまく合っていなかったので、やりなおしてください。 

r ライセンスを項」とは、このバ 
ソコンに入つているソフトを違 
法にコピーして他人に;度したり 
しないといラ約束をしていただ 
くことでず。画面に表示されて 
いる契約交の続走を読むには、 

文書表示欄のち下にある-を 
ク U ックしまず。 




































セットアップを始める 



キーボードを使って 
名前を入れる 


@ポィント 

• ユーザー 名と ユーザー アイコン 
を還ぶ 



自分の名前を入れる 




な, 


• が'プ 


.む MfT'/atK 
-•と Mtua 


ご《^-ブー 

ビユクのア巧ウント TT , 


ム»«し 》 t , •■••••で々ウント U - : 


3■プ — *«从レて < tt か、（•：かかげ 

r 

つ一い otn が)： 



a — ヴ- 7巧ウン hCM «« E 推 t がレてくだか 


画おお H お3面巧 


ここに小さな縦棒 （ I ) び点滅して 
いるのを見てか S、 キーボードで 
自分の名前を入力ずる 

【例】 rmitaj と入力ずる場合な5 


M 

1 

T 

A 

ち 

に 

か 

ち 


点滅していないとをは、「ユーヴー 
名を入力してください」の下の欄 
をク U ックしてください。 


【半角/全角】 


>fl 


◎ ◎ ◎ © © 

•*1。， - fii - ,1 -- •■こ I ] 


I 【Backspace】 


ゎ川 K ||)" 川〜 [I I ]〜川"。川"言旧1|巾っ 




己ぶ 


王。 




& S ’ゃ ( » 左 

6® 7 P 曰か 9ょ On 










，化 1 .凉 

Iri 

，か.‘ 

號 

だぶ' 

監 r 

Space 

概 

/ 

木 

- 

ご 

1 

e 

g 

PgUp 

+ 

4 

百 

ら 


7 

己 

1 

3 



□ 

化， 


© -日本語で名前を入れる場合、環境依を文字（日本語変換で一覧に r 環境巧を文字」と表示され 
る文字)は利用で壬ません。ソフトによっては、正しく動作しなくなります。 

-日本語で名前を入れると、コンピュータ名び r ユーザー名- PC」 となり、日本語びまざります。 
利用するネットワークによっては不具合の原因になりますので、ネットワークの設定をする 
前にコント□ールパネルを利用してコンピュータ名を入れなおしてください。 

-ユーザー名の追加や変更は、セットアップ作業が終わった後でで走ます。 

-巧の交字列は、パソコンのシステムですでに使われているため、入力しないでください。 

CON、PRN、AUX、CLOCK$、NU し COMl 〜 COM 日、 LPTl 〜 LPT 日 
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入力を間違えた！ 5 

キーボードの 【Backspace】 （バックスぺース)を巧してください。 

□ -マ字で入力したいのにひ5びなが表示されるときは 

キーボードの【半角/全角】を巧すと、日本語とアルファべットが切り換わります。 

入力した名前を控えておく 

ユーザー 名： 


パソコンのトラプルを解まするために、後でセットアップ作業をやりなおす(巧セットアップする）と 
き、この名前が必要です。上の欄に控えておいてください。 



こめユ. 
か, 


'ブ-ち ’ヴア n つ''卜 >»し ST, ここで fMITa7« クント tt. ； 


ピ3—♦の W ■アヴクン t •で T . 


3- ヴ ー St んカレて < だむ、巧：占 r » Ku ): 
NCC-PCUHT 

/ W つ-ド t A カレて <だ？ぃ巧■ザ)： 




ブ ■ y 々クン eH « t 通 g レて 


g お紧誦因 a な巧 j 


JWW , J 


この中か5、ユーザーアイコン（スタートメ 
ニューなどで表示される画像)を還んでクリッ 
クずる 

※どの画像を選んでちかまいません。このマ 
ニュアルでは、一ま左の画像を選んだ場合 
を例に説明します。 

何も選ばずに「なへ」をク1」ックすると、自 
動的に一番左の画像び選ばれます。 


じ夕へ」をクリックずる 


® - バスワードは、ここでは設定しません。セットアップ作業が終ねつてか6設定しまず。 
-バスワードを設定ずる場合は、必ずバスワードのヒントも入力してください。 


■ 
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セットアップを始める 





[画面を見ながら手順を進める••み-;;- . 

■ 参画面に書かれたことを読み 
■ ながら 、指示にしたがって 

\ ■ 地ク- . 



デスクトップの背景を選んでク1」ックすると、画 
面び選んだ背景に変わります。 

キーボードの操作に慣れていないかたは、表示さ 
れた名前のまま;欠に進んでかまいません。 

キーボードを使った文字入力に慣れている場 
合、半角英数文字でコンピュータの名前を自由 
に入力してください。名前を思いつかない場合は 
rVALUESTAR 」 （パ 'U ュースター)とするとよい 
でしょ5。すでに何台かパソコンをお持ちの場合、 
rPCl 」、「 PC 2」 のよラに数字で区別してもかま 
いません。 


® •キーボードち上のキーボード電 
源スイッチび roN」 になつてい 
るか確認してください。 

-キーボードがラまく動作しない 
ときは、『パソコンのトラブルを 
解ミ夫ずる本』①「マウス、キー 
ボードびおかしいとさ」をご覧 
<ださい。 

-:欠ので字列は、バソコン①シス 
テムでずでに使われているため、 
入力しないで<ださい。 

CON、PRN、AUX、CLOCK$、 
NU し COMl 〜 C0M9、 
LPTl 〜 LPT9 


ずでに何台かバソコンをお使い 
①場合は、同じ名前を付けない 
でください。ネットワークで接 
続したと走にエラーび表示され 
まず。 

48ぺージで入力した自分の名 
前と同じを前は入力しないでく 
ださい。 
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a コンピュータを保護ずる設定をずる 



0 ブロヴク么の A インスト-ルレ ST ( I ) 

V WndOMt NWX •♦ ユソ 7 イ f/tK プロヴ香； 
■ ンスト - ルレけ . 


1^ ■TgfS レ け【*) 

♦ « rj*neiT での3ンビユ- 々 ct •よユウ， ▼. 



nflgxtcmvfi と •， ブロヴ9ム>インスト■ル V ♦と ic , - 

Hbotoft 亡 ga?nsT. がお mtwn レたで.お g«i こ i «« b コたウ 

，•，•一•用。 n 。 ご'な*。*〜 ブ5イパ y . uTaw *} 巧み. •'.，i. 



Windows びいつも最新の状態になるよ5に、インター 
ネ ッ 卜経由で定期的に更新情報び確認され、自動的に 
インス!-―ルされるよラになります。 Windows の更新 
について詳しくは、『ま用ブック』の「しっかりセキュ U 
テイであんしんインターネット」をご覧ください。 


■ 
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3 セツトアップを始める 


jcM さらにセットアップ作業を進める 



夕 

「開始」をク U ックすると、なの画面び表示されます。 


よりのい巧»巧巧 


•冬 


なページの画面び表示されるまで何ち操作せずに 
待っていてください。 




r 
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続けて次ページな降の作業を進めてください。 


■ 
















121 ポップリンクを 
設定する 


岭をクリックずる 


• @ポィント 、、 

■ 参 NEC か5新しい情報び届く ■ 
\ ように、 r 利用ずる」を選ぶ \ 



•け T . 

ビ:レか1 
バーソ■ノ 77ブ TK ち 
ル■け化 


■け 

taikn ： 


j ， f ブみンブかこけ. 

I IIIL V iicf< だか I 

•/•W け (■■> 

I " ••化、 


巧 IJ 用ずる(推奨)」の左び 
@1になつていることを 
巧認して、 


曰 をクリックずる 


ボウブ J ’ パのぶ ; r 


ぶ？詳 


IMW 

レ 


121(ワントウワン）ポップリンクは、お使いのパソ 
コンに適したサービスヴポート情報(を険度の高い 
ウイルスに対するセキュ U ティバッチ(修正プ□グ 
ラム）やアップデートプログラム）を、 NEC からイン 
ターネット経由でお知らせするサービスです。この 
バソコンでインターネット接続でさるよラになって 
から、新しい情報び発表されるたびに自動的に届く 
よラになります。 

121ポップ U ンク①設定は、後か5利用しないよラに変 
要ずることもできまず。 


画面ち下になのよラなメッセージび表 
示されることびあります。 

0ユープーアカ。ント由!抑の設定を産国してくださいX 
W ユーヴ ー7 カウシト制扭は!1効Iこなっています- 

問是を柜3するには.この适巧《ク^ックして<ださい. 

- \r 

コンビュータのセキュリティを巧斑してください X 
W お巧しゆコンビ ュータ ロホ、它キ ュリ テイの巧是がいく 
つかあります. 

Pj まをお巧するには、この宙巧をクリックしてくださ 

い. 

- V 

ここでこの画面び表示されてち問題あ 
りません。今はこのメッセージをク U ッ 
クせずに、セットアップ作業を進めてく 
ださい。 





























セットアップを始める 



心っ 卜を使えるようにする 


次の画面に進む 


@ポィント 

参目のに合わせて、パソコン 
に入れるソフトを選べる 




r 標準セツトアップ」 
が®になつているこ 
とを確認して、 


ソフトウェアのセットアップ 


B ヘルプ 


パソコンをいろいろを用でまるな巧なソフトウ王アを追加でインストールすることがでまます。 
rgg セットアップ J または r * かセットアップ J を選巧して[々へ]ボタン去クリックしてください， 


トアップ（お巧） 


«ホソフトウェア巧をてインス!ルしまず 

タールやインター本ットはもちろん.パソコンをいろいろを S しでみたい方や.パソコンを在う 
のが初めでのちじもおすすめのソフトウェアを， * 小セットアップのソフトウェア«巧じ a * で 
インストールします. 

(化出インストールを巧ラのに、およそ 分げどかか y ます） 

□ソフトウェア ー K から*巧 

ソフトウェア摩也で出加インストールするソ；？トウ王アを a 巧できます， 


〇 


a ルセットアップ 


ソフトウェア巧ち力！)インストールしまだん。 

ィールやインターネット£中むにパソコンをご巧吊される巧はこちらのコースがおすすめです， 

r ソつトインストーラ J を利用すれば.あとからでも有由にソフトウェアを a 度-削!*した y . ソフトウェつ 
のインストール tta を度 B することができます， 

また、 f ソフトナビヴータ ー J をか用すれば.や y たいことから*単にソフトウ I アを a すことができます， 



® - 通常は、 r 標準セットアップ」を選んでください。 

-「ソフトウェアー覧か5選択」の左にある::をクリックして面にすると、一覧か5使いたいソ 
フトを選んでインス!ルできます。この方法を選んだ場含は、画面の説明を読んで操作し 
て < ださい。 

-「最小セットアップ」を選ぶと、ソフトを追加せず、必要最小限のソフトだけでパソコンを使 
い始め6れます。この方法を選んだ場をは、画面の説明を読んで操作してください。 


54 


■ 




























ソフトを追加ずる 




ソフトウエアたットアップ閱治?!該 


じたへ]ボタンをクリックするとむトアップを颇をします。 
t ットアップじ'必罢ね容量:、時間は la 下の巧りです。 

容量合計：の MB 

予想時間：巧 み 

<;、主意> 

-じか0ボタンをクリックすると、途中で中止することはできません。 

-正巧にが了できねいことがあるため、た)トアップやはをおを切らないでください。 


I 戻る烟 


みへ(が 




画面に表示される予想時間は目 
をでず。「ソフトウ：!:アセット 
アップ終了」の画面び表示され 
れば、ソフトび正しく追加され 
ていまず。 


r; 夕へ」をクリックずる 


「インス I ル叫画面び表示され、ソフトの追加び始 
まります。ソフトの追加び終わると、なの画面び表示 
されます。 



r 終了」をクリックずる 


その後、しばらくしてからパソコンの電源び切れ、自 
動的に再度電源び入ります（これを「再起動」といいま 
す)。 

なの画面び表示されるまで、そのままお待ち < ださい。 


パソコンび再起動してを、 

まだセツトアップ作業び巧っています。 
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3 セツトアップを始める 



文字サイズなどを設定し、 おジエツ トを登録ずる 


再起動後、 r 復元ポイントを作成しています。しばらくお待ちください。」と表示されます。 
しばらくすると、なの画面び表示されます。 



. 文乎けイズがインタ巧イズ ttA の《ぞ 


イ I がパゴ1ヴト 


Windows Vista のネリ期設定のままご利用 
になる場合は r 標準サイズ」の上び々になつ 
ていることを確認ずる。文字サイズの化大 
などをしたい場合は r 拡大サイズ」上の：を 
クリックしてをにずる 
※画面に表示される文字を大をくしたい、 
マウスポインタ（)の動をを遅くしたい 
場合は、 r 拡大サイズ」を選んでください。 


女ら 

。■护心め: 


ヴ々 


r » 


* ，け,/;,—••.け 

-A«tir«»4«xaflr 


BTTA , 二•イリ：，卜 ’ mcT / •パ*巧ソ •■♦• MW * i ヴが 

か Mr ク A ァけ* ■ .,(-1 が " CMTMtCPUt 

かけ". < な <• 

け ♦««> つと#ジ2ヴ> • 

ふ沪〜が …*:*"* T バ … M, • が *, 

• mir " I 


「登録ずる(推奨)」の上び®に 
なっていることを確認ずる 


g ， をクリックずる 


r 拡大サイズ」を選択すると、「パソ 
6 く設定」で r 簡単おまかせ設定」 
を選択して設定した場含と同じに 
なりまず。 r パソ5 く設定」につい 
て詳しくは、『活用ブック』の「パソ 
コン初むち道場」-「デスクトップ 
の風景をながめてみよラ」をご覧 
<ださい。 


画面ち側に、 NEC 才 U ジナルガジエットが表示されます。また、 r 拡大サイズ」を選んだ場含は、画 
面の文字とマウスポインタが大さく表示され、マウスポインタがゆっくり動くよラになります。 



® •左の画面は r 標準サイズ」、「登録 
する(推奨)」を選んだ場合のサイ 
ズです。 


文字とマウスポインタのサイズ 
やマウスポインタの動作速度は、 
初回セットアップの終了後に「八" 
ソ6く設定」で変更できまず。こ 
の後の r ここで一段落」の r で字 
サイズやマウスの設定について」 
をご覧ください。 
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その後、「未成年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について」画面び表示さ 
れます。 



〇 


フィルタリングについて詳し < は、第已章の「お子様を有害ホー 
ムページか目守るために」 （141 ぺージ)および画面で見るマ 
ニュアル跨*「サポートナビゲーター」-「をむををに使ラ」-「を 
をに使ラためのポイント」-「お子様を有害ホームページか5守 
るために」をご覧ください。 

「サポートナビゲーター」は、初回セットアップが終了してから 
ご覧ください。使し巧について詳しくは、第4章の「パソ]ンの 
画面で解説、検索「サポートナビゲーター」」(日日ページ)をご覧 
<ださい。 


をクリックずる 











セットアップを始める 



こで一段落 


;@ポィント 、、 

■ 参パソコンを使い始めるときの ■ 
■* 画面を見ておこ5 \ 



しばらくすると、「ウエルカムセンター」び表示されます。今は、 U をク U ックして画面を閉じ 



てください。なに起動したとをからは、ウエルカムセンターの画面に r 起動時に実行します」の 


チェックび追加されます。 


ウエルカムセンター 



ウェルカムセンターの画面からは、 簡単にソ 
フトをインストールすることびでをたり、ガ 
ジェットの登録をすることびでをます。パソ 
コンを起動するたびに表示する必要びない 
かたは、 r 起動時に実行します」の左の图をク 
U ックして[□にすると、な回からこの画面は 
表示されな<なります。 


最初のセットアップ作業は一段落です。次回から、パソコンの電源スイッチを押すと、いつちこ 
の画面(デスクトツプ画面と呼びます）び表示されるよラになります。 



デスクトップ画面 


複数のユーザーを登録している場合、 
左の画面び表示される前に、使5人の 
ち前を選択ずる画面び表示されまず。 

. サイ ド バーに 表示されているガジエッ 
卜は、左の画面と順序び異なる場合び 
ありまず。解像度によってはガジエッ 
卜び隠れていることびありまずび、画 
面ち上の〇をク U ックずると表示でき 
まず。 
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画面の表示について 



ソフトを使っているとをに、次のよラな><ッセージが表示されることがあります。 


4^1画面の K 色は Windows Vista ベーシックに巧きされましたX 
^Ur 実ち中のブログラムは、 Windows の特定の視貫更表とち巧性がち 
0まだん，訝刻についてはここをク IJ ジクして<ださい， 

これは、ソフトを利用するために、 Windows Vista の画面表示び変わることをお知らせするも 
のです。このメッセージび表示されたとをは、ウィンドウの透明部分など一部の表示び変更され 
ます。 

変更された画面表示は、ソフトを終了するともとに戻ります。 



(( 文字サイズやマウスの設定について 八 


セットアップの文字サイズを設定する画面 (5 己ページ）で、「お大サイズ」を選択した場合、 
Windows Vista の初期設定に比べ、画面上の文字は大きく表示されます。また、マウスポイン 
夕もはゆっくりと動を、ダブルク U ックの間隔び広くなります。 

Windows Vista の初期設定に変更したい場合は、なの手順で設定してください。 

1 . r スタート」- r すべてのプログラム」 - r パソらく設定」- r パソらく設定」をク u ックする 

2. 説明画面び表示された場合は、 r パソらく設定を始める」をク U ックする 

3. 「自分で設定」をク U ックする 

4. r なの画面へ」をク1」ックする 
己. r なの画面へ」をク U ックする 

己. r すべての設定を元に戻す」をク U ックする 
降の作業は、画面に表示される内容にしたびって、操作してください。 


® r バソ5く設定」について詳しくは、『ミ舌用ブック』① r バソコン巧むち道場 j - r デスクトップの 
風景をながめてみよラ J をご覧ください。 









































セットアップを始める 


Windows のパスワードを 
設定する 


( パスワードの設定 


不正アクセス被害防止や情報のな護など、セキュ U ティ対策のため、なの手順でノ f ソコンを使ラ 
とさにパスワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。 

® テレビ初期設定び終わった後にバスワードを新たに設定、または変更したときは、「自動□グオ 
ン」①設定を変更してください。「自動□グオン」①設定ち法については、『テレビを楽しむ 本』 
付録の r 自動ログオンの設定をずる」をご覧ください。 

1コント□—ルパネルの画面を表示する 


@ポィント 

参パソコンをよりををに使うた 
めに、パスワードを設定 
• パスワードは覚えやすく、忘れ 
'♦ ないをのを ♦ 



2設定画面をま巧する 



「ユーザーアカウントと 
家族のためのまを設定」 
をクリックずる 
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r コント□ールパネル」を 


クリックずる 


ネル」を L 





C ， 二,-、^ 





■ 



〜レブと 




ピクチで 



I 

























































3 パスワードを設定する 



この欄をクリック 
して、キーボード 
でパスワードを入 
力ずる 


1 


この欄をクリック 
して、〇で入力し 
たパスワードと同 
じちのをちう一度 
入力ずる 


〇 


了 r パスワードの作 
I 成」をクリックずる 


入力したパスワードは「•••」のよラ 
に表示されます。これは、入力したパス 
ワー ドが他人に見6れてちわか6ない 
ぶラにするためでず。 


覚えやすく、忘れにくいパスワードを 
ミ 夫めてください。大文字、小文字ち入力 
したとお0に区別されます。 


r パスワードのヒントの入力」欄に、パ 
スワードを思い出すためのヒントを入 
力しておくと、パスワード入力を間違 
えたときにヒントが表示されるよラに 
なります。 



これで、 Windows のパスワードが設定されました。次回から、シャツトダウン後にパソコンの電 
源を入れると、パスワードの入力画面が表示されます。 



■ 
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お巧れ様でした。 

これで、本機を ffi うための準備は終了です。 

準備は終了しましたが、本機を使いこなすためには、もうかし設定を進めてください。デジタル 
八イビジョン TV (地デジ/地アナ)モデルの場合、これからの設定は、大きく二つの方向に分かれ 
ます。 

ずぐにテレビの設定をしたい 

(デジタル A イビジョン TV (地デジ/地アナ)モデルのみ） 

テレビを見るためのチャンネル設定をするなど、これからすぐにテレビをご覧になりたいかたは、『テ 
レビを楽しむ本』をご覧ください。 


インターネットなどの設定をしたい 

インターネットの設定など、本機をパソコンとして楽しむための情報を知りたいかたは、『準備と設 
定』（このマニュアル)の第4章拟降をご覧ください。 


テレビの初期設定、またはインターネットの設定び終了した後は、是非 r お客様登録」をしてく 
tP ださい。詳しくは『準備と設定』（このマニュアル)の次ページをご覧ください。 



セットアップを始める 


テレビをご覧になりたいかたへ 


@ポィント 


デジタルパイビジョン TV 
(地デジ/地アナ)モデルのみ 
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I お客様登録，* 
のお願い」 


121 ware では r お客様登録」ずることで、さまざまなメリツトを提 
巧していまず。あなたのデジタルライフをグッとオトクに、そして 
さ6に便利でもっと身近に感じる121 ware のサービスを是非ご利 
用 < ださい。 


' 営録するとメリットびた<をん 

登録料•を費お料 



1電話での r 使い方相談」 ※法人のお客様としてご使用の場合ち、 

ほい方を何度でをお料で巧設 ご登録をおずずめしまず。 

保有商品を登録すると、購入後1年間 S の使い方相談が何回でち無料で利用でさます。 


2あなただけのマイページ 
マイぺージは、おなた専用のぺージです 

登録した商品を元に、あなたのパソコンに合ったサポートやサービスに関する情報が表示されま 
す。 


3 NEC Direct の優待ヴービス&ポイントも Get 
NEC Direct の優待サービスでお買い物。ポイントちち6える 

保有商品を登録されているお客様は 、 NEC Direct の優待サービスが受け6れます。 


その他の特巧 

質い取0 

不要になったパソコンの買 
い取りサービスが Web か6 
でをます。 


麽理 

Web で修理を申し込むと、 
修理料金が割引されます。 


メールニユース 

商品広告•活用提案•サポー 
卜•キャンペーンなどの情報 
をお届けします。 



※パソコン本体拭外の商品 / NEC Refreshed PC (再生パソコン)の「使い方相談」の無料期間は、各商品 
の保証書に記載の保罰期間となります。 













セットアップを始める 


7イページびあなたをサポート 


マイページは、あなた専巧のページです。 

登録した商品に含わせて、あなたに合ったヴポート和サービス(優待販売)に関する情報が表示さ 
れます。 

「マイページ」は、お客様 
登録をすると使えるよう 
になるページです。 


IZ 怕 wanl 故所 




あなたのパソコンに合わせた 
サポート情報が表示されまず。 
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Web か6登録情報の変 
更やな有商品情報の登 
録ちできまず。な有商 
品登録は r 保有商品情 
報」をクリックして登 
録してください。 



お得なキャンぺーン情 
報(優待販売）ちありま 
ず。 


ノ 


























































( お客様登録の方法 


お客様登録(お持ちの NEC 製品ち登録してください）をして、電話の問い合わせのとをに必要な 
I 「121 ware お客様登録番号」と、インターネットサポート•サービスをご利用になる際に必要な 

「□グィンの」を取得してください。 

ご登録いただくことでお客様に合ったサポート•サービスをご提供させていただをます。 


インターネットによる登録をおすすめします。 

「121 ware お客様き録ま号」と r □グイソ〇」を同時に取得でき、すぐにインターネットヴ 
ポートび受けられます。 

まだインターネットをお使いになれないお客様には FAX 登録をご用意しております。ただ 
し、 FAX 登録からでは「121 ware お客様登録番号」のみの取得にな D 、 インターネットで 
のさまざまなサービスびご利用いただけません。 

インターネットび使えるよラになりな第、「ログインの」の取得をおすすめします。 


インターネット登録(推奨) 


登録の前に、インターネット接続の設定が必要です。設定の方法については、第已章または 
第6章をご覧ください。 


インターネットに接続して、 NEC パーソナル商品総合情報サイト「121 ware . com 」 のマイぺージ 
( http :// l 21 ware . com / my /) から登録します。詳しくは、『121 ware ガイドブック』をご覧くださ 
い。 


FAX 登録 

FAX 用紙は NEC パソコン情報 FAX サービスから取り出してください。 

お手持ちの FAX から「01 20- 日 77-1 21」（フリーコール）に電話します。ご希望の窓口案内のアナウ 
ンスが流れますので、 FAX 情報サービス窓□番号である「日」を押します。 

FAX 情報サービスにつながりますので、アナウンスにしたがい、目日 X 番号3002と#を押し、お客 
様登録用紙を取り出して<ださい。必要事項をご記入の上、 FAX でお送り<ださい。 


※番号をよくお確かめになり、おかけください。 



※ずでにお客様登録がお済みのお客様は、保有商品の追加登録をお願いいたしまず。「121 ware . com 」 のマ 
イぺージ ( http ://121 ware . com / my /) 内の「保有商品情報」で、ご購入いただいた商品を追加ずること 
がでをまず。 






























■ 




電源の入れち/切りち、メモリーカードや CD - ROM、DVD 
のディスクをセツトずる方法など、このパソコンを使うとを 
の最も基本的な操作を説明しまず。インターネツトの接続や 
設定に進む前に、この章に目をとおしておくとよいでしよう。 


パソコンを終了する . 68 

パソコンを使い始める . 73 

省電力機能について . 74 

よく使ラボタンなど . 80 

音量を調節ずる . 83 

画面の輝度を調節する . 84 

メモ U- 力ードの扱いち . 86 

CD-ROM や DVD の扱し、ち . 91 

パソコンの基本的な使い方を学ぶ 

「パソコンのいろは3」 . 95 

パソコンの画面で解説、検索 

r ヴポートナビゲーター」 . 99 

ちしちのとさに備えて . 104 

ユーヴーアカウント制御について . 107 
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4 基本中の基本の操作 


ソコンを終了する 


* パソコンを終了ずるときは、マウスで操作し— ■ 
；まず。本体のスイッチやボタンを巧ずのでは; 

■ ありません。 ■ 

♦ ♦ 


画面を見なび5、マウスを操作してパソコンを終了ずる 





Windows Update などび自動のにおこなわれ、パソコンをいったん終了する必要があるとき 
に、び^^のよラに変わることびあります。その場合ち、そのままクリックしてくだ 
さい。この場合は、巧回パソコンを使ラときに、通常よりち時間がかかります。 


fM 電源ランプを確認ずる 


VALUESTAR N スタンダードタイプ VALUESTAR N コン八°クトタイプ 



ノてソコン本体の電源ランプびオレンジ色に点なし、ス U -プ状態になります。 
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(f リモコンの mm ] か 6 パソコンを終了することもでをる^ 

(デジタル八イビジヨン TV (化デジ/地アナ)モデルのみ） 


U モコンの【電源】を押してちパソコンを終了することびでをます。 

テレビの視聴中など、パソコンの画面から離れているとをに U モコンで操作してください。 


テレビ 



【電源】を巧ず 


1 DVD 

音楽 / CD 

ネット 1* 像アで」終了 1 

口 

口 

口 □ 


番組表予約一覧録画番組 


□ 

口 □ 

巻房し 

， 早送0 

スキップ 

屈 

四 

( N ■<1厂…) 

録画 

再生- 

-時停止停止 


の 

のの 





テレビの視聴中やほかのアプリケー 
シヨンを起動しているとさは、【アプリ 
終了】を巧して、終了させてください。 


ス u —プ状態について 


1 


ス1」ープ状態では、わずかに電力を消費しなびら、それまでの作業をメモ1」などに保持します。 
電源を完全に切ってしまラ場合に比べ、な回パソコンを使い始めるとさに速く再開でをます。通 
常、パソコンを終了するとをは、電源を完全に切らずにス1」ープ状態にしておくことをおすすめ 
します。 

ス U - プ状態について詳しくは、この後の r 省電力機能について」 （74 ぺージ)をご覧ください。 



























































4 基本中の基本の操作 



( 電源を切る(シャットダウンする) 


長期間パソコンを使わないとをや、パソコンの置を場所を移動するとを、パソコン内部に機器を 
取り付けるときは、電源を切ります。電源を切ることを、「シャツトダウン」と呼びます。 



1画面を見なび6操作して、 r シャツトダウン J をクリックする 


を 



2電源び切れたことを確認する 

数秒後に、画面び暗<な0、自動的に電源び切れます。 


VALUESTAR N スタンダードタイプ VALUESTAR N コンハ°クトタイプ 


電源 ランプび消える 





70 


■ 






































電源び切れるまでに少し時間びかかることを 



バソコンの状態によっては、「シャツトダウン」をク U ツクした後、電源び切れるまでに数砂じ(上 
の時間びかかることもあります。あわてずにお待ちください。 


J 


r 




な巧していない文書びあるとを 



ソフトを使って文書などを作成している場合、文書を 
なをしないで電源を切ろラとすると、画面にメッセー 
ジび表示されることびあります。 

そのままにしていると、数秒後、画面び暗くなり、メッ 
セージび 表示されます。 

作成した文書などをイ呆巧したい場合、「なのプ□グラムび実行中です」の画面び表示されたら 
「キャンセル」をク U ックしてください。使用中のソフトで文書などを保をしてから電源を切るよ 
つ I ししましよつ。 






















































( マウスの操作で電源び切れないとを 


画面の表示が動かな<なったり、操作の途中でマウス 
やキーボードが反応しな<なったりして、パソコンの 
電源が切れな<なってしまラことがあります。その場 
含、パソコン本体の電源スイッチを4秒 U (上押し続け 
ると、強制的に電源を切ることがでさます。強制的に 
電源を切ったとさは、電源が切れてから己砂!;(上待ち、 
ち5—度電源スイッチを押してパソコンの電源を入れ 
なおしてください。パソコンの電源が入ったら、改め 
てマウスの操作で電源を切って<ださい。 



強制のに電源を切る前に、本 
体の画面消灯ボタンを巧し 
て、ナイトモードになつてい 
ないかどラか確認してくださ 
い。 

-強制のに電源を切る場台は、 
CD / A — ドディスクアクセス 
ランプやトリプルメモリース 
□ットアクセスランプなどが 
点灯していないことを確認し 
てください。また、各種メディ 
アは取り出しておいてくださ 
い。 

-パソコン本体の電源スイッチ 
を巧し続けて強制的に電源を 
切ると、パソコンに負担びか 
かります。何度ち繰り返すと、 
パソコンが起動しなくなつて 
しまラこともあるため、この 
方法で電源を切ることは、で 
きるだけ避けてください。 








ソコンを使い始める 


♦ 參 

J 電源スイッチを巧して使い始めまず。 ■ 

♦ ♦ 


' 電源スイッチを巧す 



VALUESTAR N スタンダードタイプ 



VALUESTAR N コン/\°クトタイプ 



キーボードの電源スイッチ (&) を押してち、電源を入 
れたり省電力状態からちとに戻すことびでをます。省 
電力状態についてはなページをご覧ください。 

デスクトップ画面び表示されます。 



® •周辺機器によっては、バソコン 
の電源を入れる前に電源を入れ 
ないと認識されないちのちあり 
まずのでごを意ください。 

•電源スイッチを巧してか5、デ 
スクトップ画面が表示されて、 
CD / A - ドディスクアクセスラ 
ンプび点滅しなくなるまで、バ 
ソコンを操作したり、電源スイッ 
チを巧したりしないでください。 
お理に電源を切ると、故障の原 
因になりまず。 

-複数①ユーザーを登録している 
場合、デスクトップ画面び表示 
される前に、使5人の名前を選 
択ずる画面び表示されまず。 

-パソコンの電源を切ったときや、 
バソコンび休止状態になってい 
たときは、デスクトップ画面び出 
て、 CD / A - ドディスクアクセス 
ランプび点滅しなくなるまでに 
かし時間びかかりまず(長い場合 
已分、通常は1〜2分程度)。 

- Windows ①バスワードを設定し 
ていると、シャットダウン後にバ 
ソコンの電源を入れたとさ、デス 
クトップ画面び表示される前に 
バスワードの入力画面び表示さ 
れまず。 


モデルによって、表示される画面の絵柄び異なる場合が 
あ0まず。 


















基本中の基本の操作 


省電力機能について 


I パソコンを使わないと、自動的に省電 ■ 
■ 力巧態になるようになつていまず。 ■ 



( 10分な上使わないと自動的に画面び消えるに購入時） 


ご購入時には、パソコンを操作していない時間が続くと、自動的にパソコンが省電力状態になる 
よラに設定されています。パソコンを使っていない時間によって、「ディスプレイの電源を切る」、 
r ス U —プ状態」、「休止状態」の3つの段階があります。 


省電力げ態について 

それぞれの省電力状態は、次のよラに電力を節約します。 

-ディスプレイの電源を切る 

パソコンは起動したまま、ディスプレイの電源だけを切ります。通常よりちかし消費電力が下がり 
ます。 

-スリープ状態 

八ードディスクなどの電源を切り、消費電力を節約している状態です。パソコンの電源は完全には 
切れていません。作業中のデータがメモリに保存されているため、わずかに電力を消費しますが、ス 
リープ状態を解除すると、すぐに作業の続壬を始めることができます。 

-休止状態 

パソコンの状態や作業中のデータを八ードディスクに保存して、 Windows を終了せずにパソコンの 
電源を切っている状態です。消費電力は、シャットダウンしたときとほとんど同じです。普通に電源 
を切るのとは異なり、 Windows を終了せずに電源を切るため、休止状態からもとの状態に戾すとき 
に Windows が起動する時間は省かれます。ただしスリープ状態からもとの状態に戾すよりも時間が 
かかります。 

パソコンを使っていない時間と省電力げ態 


パソコンの 

状態 


時間経過 


1111 


( ディスプレイの ' 


' ス U - プ状態1 

1 ( 

ホ止状態 

1電源が切れる 



1111111111 


1 里源ランプ 

巧源ランプ 

里源ランプ 

11点な(白） ] 


1点口 (オレンジ ） J 

J 1 

1 消な 


•►10分 


2已分 


30時間 


ノ V イブリツドスリープについて 

このパソコンでは、ご購入時の状態で r 八イプリツドスリープ」をおこなうように設定されています。 
「八イプリツドスリープ」は、スリープ状態になるのと同時に、八ードディスクにも作業中のデータを 
保存します。これによって、スリープ状態のと壬に電源コードが抜けるなどしてち、作業内容を失わ 
ずに 再開でさます。 

八イプリツドスリープは、使用しないように設定することもできます。設定ち法については、摩「サ 
ポートナビゲーター」 - r 使いこなす」 - r パソコンの機能」 - r 省電力機能」をご覧ください。 
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( ぉ<なつた画面をもとに戻すには 



ス U —プ状態などで、暗くなった画面は、なの方法でもとに戻せます。 

-電源ランプび白<点灯していて、画面び暗い場合 
ディスプレイび省電力状態になっていることび考えられます。この場合は、マウスを軽く動か 
してください。 

また、画面消巧ランプび点なしているときは、ナイトモードになっています。この場合は、画 
面消灯ボタンを押すか、上下に動かして < ださい。 

-電源ランプびオレンジ色に点なしていて、画面び暗い場合 
ス1」ープ状態になっています。この場合は、電源スイッチを軽く1回押してください。 

また、マウスやキーボードの操作でス1」ープ状態から復帰でさるよラにすることちでをます。 
設定方法については、睽 r ヴポートナビゲーター」- r 使いこなす」- r パソコンの機能」-「省電力 
機能」をご覧ください。 

-電源ランプび消打していて、画面び暗い場合 

体止状態、または電源び切れています。この場合は、電源スイッチを軽く1回押してください。 


® 電源スイッチを巧し続けないでください。4秒材上巧し続けると、バソコン①電源び切れてし 
まいまず。 





SmartVision ご利用時の電源設定について 


このパソコンでテレビを視聴する場含は、 EC 日ボタンを使って電源プランを r 高パフ ォーマン 
ス」、または rvs パフ ォー マンス」 に 設定することをおすすめしますに購入時は rvs パフ ォーマ 
ンス」 に 設定されています)。 

EC 日ボタンについては、この後の 「 EC 日ボタンを使う」 （7 目ぺージ)をご覧ください。 





























4 基本中の基本の操作 


( 自動的にスリープが態にな6ないよラにするには 、 


なの手順で、自動的にス U —プ状態にならないよラに設定を変えることびでをます。 


1コント□—ルパネルの画面を表示する 



留;: 


I ウエルカム它ンタ ー 


，な 


ソフトナビグーター 


ロント□-ルパネル」 
クリックずる 


. ’ぶソフトイシスト-ラ 
>1 ちI Windows ちをツール 


すべてのブロクラム 



2「システムとメンテナンス J 、 「電源オプション J の順にクリックする 



















































3 設定したい電源プランをクリックし、電源プランの下の r プラン設定 
の巧更 J をク! J ツクする 



設定したい電源プランの左の©を 
クリックしてみにして、 


；/««p 

>CZ, て 。 Ws 
一 TWK 巧 


r プラン設定の変更」を 
クリックずる 


画面左側の r コンピュータがスリープ状 
tP 態になる時間を変更」をクリックして、現 i | 
在選択されている電源プランの設定を変 
要することもできます。 


4「コンピュータをスリープが態にする J で r なし J に変更する 

この画面で r ディスプレイの電源を切る」までの時間ち設定でをます。 





■ 
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基本中の基本の操作 


これで、設定の変更は終わりです。 


省電力機能の詳しい説明は、パソコンの画面で見るマニュアル r ヴポートナビ 
ゲーター」で 



スリープ機能は、このパソコンが備えている r 省電力機能」のひとつです。詳しくは、お>1■サポートナ 
ビゲーター」- r 使いこなす」 - r パソコンの機能」- r 省電力機能」に説明があります。 






f ( ECO ポタンをほう 、 


ECO ボタンは、押すだけでパソコンの消費電力のモード (Windows Vista では電源プランと呼 
びます）を切り換えることびでさる機能です。 ECO ボタンを上手に活用することで、バッテ U の 
消耗を抑えたり、必要なとさに機能を最大限に引を出すことびでをるよラになります。 

電力の節約とパフオーマンスのバランスによつて、なの3つのモードびあ0ます。 


電源モード 

バソコンの状態 

高パフォーマンス 

電力の節約よりち J (フォーマンスを優先した設定でず。 

VS パフォーマンス 

パフォーマンスと電力の節約のバランスをとった設定です。 

ECO 

バフォーマンスよりち電力の節約を優先した設定でず。 


※ご購入時の状態では、 「 VS バフオーマンス」に設定されています。 



たとえば、 「 ECO 」 に設定しておくと消費電力を節約でをます。比較的電力を必要とする処理を 
するとをは、「高パフオーマンス」に設定すると、処理び速くおこなわれます。 


® ECO ボタンの設定について詳しくは、睽 r サポートナビゲーター」 - r 使いこなず j - r バソコン① 
機能」 - r キーボード/ワンタッチスタートボタン」をご覧ください。 




























































































基本中の基本の操作 


く使うボタンなど 



* ここでは、基本的なボタンなどにかざって\ 
;説明しまず。詳しし、情報を知りたし化きは、; 

■ 巻末の r 各部の名称」をご覧ください。 ■ 

♦ ♦ 
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基本中の基本の操作 


( キーボード 



ボ U ユーム ボタン 

+を巧ずと大きくな 
り、一を巧ずとルさ 
くなりまず。消音を 
巧ずと音び消えまず。 


ワンタッチスタートボタン 
ソフト 

このパソコンに入つてい 
るいろいろなソフトを利 
用ずるための r ソフトナビ 
ゲーター」び始まりまず。 




電源‘スィッチ(か 

パソコン本体の電源を入れ 
るとをや、省電力状態か6 
復帰ずるときに巧しまず。 


to 〇 〇1 {〇]〇 …〇> 

V り - SI * J \ リ：卜 / hUQ 一み— 1 

{ 


) ((i 

山 

Esc 1 Ft j j F2 j F3 1 j F 4 1 j FS | j FB j j F7 j FB FS | j FIO | j FI I 1 j "己 jlnwr,[ 

iDejEtef 

]縣[ 


説 ( 



[NumLock] 

このキーを巧すと、キーボードち上 
のマーク表示部に、ニューメリック 
□ックのマーク(因)び表示されま 
ず。 

ニューメリック□ックのマークが 
表示されているとき、キーボードち 
側にある、電卓のよラに並んだ数字 
キー（テンキー)で数字を入力でき 
まず。 









































































































































































































































































音量を調節する 


* パソコンの音び大きずざる、小さずざると感じたと\ 
:をは、音量を調節できまず。 : 


( キーポード、リモコン(デジタル八イビジョン TV (化、 

デジ/地アナ)モデルのみ)か6音量を調節する 


+を押すと大きくなり、一を押すとルさくなります。 

消音を押すと、音声のオン/オフび切り換えられます。画面ち下の通巧領域に U び表示されてい 
るとをは音声び消え、 U び表示されているとさは音声び聞こえます。 


^ tK — 卜 


リモコン 




© キーボード、リモコンか6音量を変更するとき、起動しているソフトによっては、音量の表示 
が変わ6ない場含があります。 













































































4 基本中の基本の操作 


[@1 面の輝度を調節する 


ご画面び明るずざる、暗ずざると感じたとき\ 
:は、ディスプレイの輝度を調節でをまず。： 



( 輝度を調節する方ま 



輝度は、明るさ調節つまみ/画面消なボタンから調節でをます。 


-上にまわす 
-下にまわす 

-明るさ調節つまみ/画面消なボタンを押す 


輝度び上びります。 

輝度び下びります。 

ディスプレイのバックライトび消なし、画面の表 
示と音声び消えます。このとを、画面消なランプ 
び点なします。ちラー度押すと、再び画面び表示 
されます※。 

※液晶ディスプレイのバックライトを消ず機能でず。画面の表示は消えないため、明るい場所では画面び薄 
く見える場合びあ0ます。また画面消灯時に輝度調節(つまみを上下に動かす)をおこなってち再び画面び 
表示されます。 


VALUESTAR N スタンダードタイプ 



VALUESTAR N コン/\°クトタイプ 



® 明るさ調節つまみ/画面消なボタンで輝度を調節した場合、省電力状態か5復帰したり、バソコ 
ンを再起動ずるとちとの輝度に戻りまず。いつち同じ輝度で使用したいと重は、:欠の「起動時の 
輝度を設定ずるときは」をご覧ください。 


輝度設定ツールについて 

このパソコンには、動画や音楽の視聴ソフトをディスプレイいっぱいに表示したときにディスフレ 
イの輝度を自動変更するよラに設定できるソフト r 輝度設定ツール」が添付されています。輝度設定 
ツー ルに つし) て詳しくは、輝度設定 ツー ルのヘルプをご覧ください。 

ご購入時の状態では、輝度は自動的に変更されないよラに設定されています。 
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起動時の輝度を設定ずるときは 

いつも同じ輝度で使巧する場合は、なの手順で起動時の輝度を設定してください。 

1「スタート J - r コント□—ルパネル J - r システムとメンテナンス J - r 電 
源オプション J をクリツクする 


2画面ちの r ディスプレイの輝度を調壁 J をク! J ツクする 



3デイスプレイの輝度を設定する 


な-、 





© 口をドラッグしただけでは輝度は変更されません。 r 変更のなち」をク U ックずると、輝度が変 
要されまず。 


4 をク U ツクする 


これで、起動時の輝度び設定されました。な回から、設定した輝度でパソコンび起動します。 


■ 
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4 基本中の基本の操作 


I メモ U — Jj — h のぉしの 


* ここでは、メモ U - 力ードを使う* ■ 
;とをのま意事項や、使巧ち法につ; 

■ いて説明しまず。 ■ 

♦ ♦ 


ほ用でをるメモリーカードについて 


このパソコンでは rSD メモ U- 力ード」、 「SDHC><fU- 力ード」、「メモ U- スティック」、「メ 
モ U— スティック PRO」、 および rxD- ピクチャーカード」を使うことができます。 rminiSD カー 
ド」、 「microSD カード」、「メモ U —スティックデュオ」、「メモ U —スティック PRO デュオ」、「メ 
f U —スティック PR 日 -H 白デュオ」も使用でをます。ただし、市販のアダプタが必要になります。 


- メモリーカードやアダプタのお状、ま意事項など、詳しくは捧 r サポートナビゲーター」 - r 使 
TW しになす」 - r パソコンにつなげる」 - r トリプルメモリース□ット」をご覧ください。 

-すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。メモリーカードの説明書を 
よく読んでか6使用してください。 

-大切なデータは八ードディスクなどにコピーして、バックアップを取っておくことをおすす 
めしまず。 

-メモリーカードを読み込めない場をは、メモリーカード巧のファイルに対応するソフトがパ 
ソコンにあるかを確認してください。携帯電話の機種やダウン□ードサービスの種類によっ 
ては、専用のソフトをパソコンにインス I ルする必要があります。 

-携帯電話か6メモリーカードにダウン□ードした音楽データなどは、エクスプ□ーラなどか 
6パソコンにコピーしても利用できないことがあります。携帯電話の機種によって異なりま 
すので、詳しくは携帯電話の説明書をご覧ください。 


-誤った操作による故障やメディアの取り出しは有償となりますのでごミち意くださし、。 
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( 取り扱い上のま意 ^ 


メモ1」ーカードを取り扱ラ際は、なのことに気を付けてください。 

ほ用について 

-静電気による故障を防ぐため、静電気を放電してからメモ1」ーカードを取り扱ってください。 

• ル型のメモ1」ーカードなど、アダプタび必要なカードは、必ずアダプタを装着してください。 

-メモ U - 力ードは、ち向を確認して取り付けてください。 

-卜 U スレメモ U - ス□ットには、対応しが怕)メモ U - 力ードを挿入しないでください。 

-メモ U - 力ードの読み込み/書を込み中は、卜1」プルメモ U - ス□ットからメモ U - 力ードを 
取り出さないでください。 

-メモ U - 力ードや卜1」プルメモ U - ス□ットの金属端子部分を触らないでください。 

-裏面に通電性(電気を通す性質)びある金属び使用されている SD メモ1」ーカード、 SDHC メモ 
U —カードや変換アダプタは使用しないでください。 

-ミちれたメモ U - 力ードは、巧れをとってから卜 U プルメモ U - ス□ットに取り付けてください。 

取曰巧いについて 

-分解しないでください。 

-上に重いものを載せたり、曲げたりしないでください。 

-溶剤類、飲み物などを近づけないで< ださい。 

•ク U ップなどではさんだり、投げたり、落としたりしないでください。 

-ゴ5やホコ1」び多い場所での使用は避けてください。 


巧管について 

-使わないとさは収納箱に入れてな管して<ださい。 

-直射日光の当たる場所、暖房器具の近<など温度び高<なる所、ゴ5やホコ U びをい巧に置か 
ないで < ださい。 

-長期間使用しないとをは、メモ U - 力ードやアダプタを、卜 U プルメモ U - スロットに取り付 
けたままにしないでください。 

-メモ U —カードには、添付の指定ラベルし i (がを貼らないでください。 

-メモ U —カードには、指定の貼付箇所し:!がにラベルを貼らないでください。 





- Windows 上でメモリーカードの フオーマツ トやディスクデフラグをおこなねないでください。 


メモリーカードにデータを保存中または読み込み中に周辺機器を接続しないでください。ま 
た、データの保を中はスリープ：!犬態にしないでください。メモリーカード巧のデータが破損 
したり誤動作の原因になります。 





























基本中の基本の操作 



メモリーカードを差し込む 




® -「 min 旧 D 力ード」、 「 microSD 力ード」、「メモリースティックデュオ」、「メモリースティッ 
ク PRO デュオ」、「メモリースティック PRO - HG デュオ」を使う場合は、アダプタに差し込 
んでおいてください。アダプタの装着方法について詳しくは、メモリーカードまたはアダプ 
夕の説明書をご覧ください。 

-メモリーカードには表面と裏面があり、ス□ットへ差し込む方向がミ夫まっています。間違っ 
た向きで無理に差し込むと、カードやス□ットが破損することびあります。詳しくは、メモ 
リーカードの説明書をご覧ください。 



メモ U —カードをセットしたとさ、「自動再生」の画面が表示されることがあります。表示された 
項目を選ぶと、フオルダを開いてファイルを表示したり、ソフトを使って画像を表示することが 
でさます。 
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メモリーカードを取り外ず準備をずる 



2 


画面ち下の通巧領域にある田をク U ックすると表示される 「X XX X をま全に取りがします」で、 
取り外す機器名をク U ックします。 



r このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことびでをます」といラメッセージび表示さ 
れたら 「0K」 をク U ックしてください。 

画面ち下の通知領域に g が表示されていないとさは、 D をク U ックしてください。 

-卜 U プルメモ U - スロットアクセスランプ点灯中は、メモ U - 力ードを絶対に取り出さない 
でください。ドライブの故障やデータの不具合の原因になりまず。 



■ 
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基本中の基本の操作 



メモリーカードを取りがず 





夕 
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[CD-ROM や DVD の扱い方 


ご CD - ROM や DVD などをパソコン* ■ 
；で楽しむときの取り扱い上のま; 

■ 意、入れちと出しちを説明しまず。 ■ 

♦ ♦ 


ラベルやテープが貼5れているなど、重むバランスの悪いディスクを使用すると、使用時の振動や故障の 
原因になります。 

-このパソコンにインス I ^ールされている OSlii がの OS に対応した CD や DVD は、使えないものがあるた 
め、ご購入前に確認してください。 


• 使用するディスクによっては、最高速度での書き込み、読み込みができない場合があります。 

-このパソコンで使えるディスクについて詳しくは、パソコンの画面で見るマニュアル睽 r サポートナビ 
ゲ-夕-」-「使いこなす」-「パソコンの機能」- 「 DVD / CD ドライブ」をご覧ください。 



ディスクを取り扱ラとをのま意 


巧のま意事項を守って < ださい。 

•データ面(文字などが印刷されていない面)に手を触れない。 

•ディスクにラベルを貼ったり、傷つけたりしない。 

•ラベル面に文字を書くときは、フェルトペンなどペン先の柔目かいものを使ラ。 
•ディスクの上に重い物を載せない。ディスクを曲げたり落としたりしない。 
•汚れたときは、柔5かい巧での側か5外側に向けてふく。 

•汚れが落ちにくいときは、 CD 専用のスプレーを使う。 

•ベンジン、シンナーなどは使わない。 

•コやホコリのをい場所で使わない。 

•直射日光の当たる場所や湿度の高い場所に <呆管しない。 




J 




















※イラストは、モデルによって異なりまず。 


ディスクのデータ面(文字などが印刷されていない面)を背面側にして、 DVD / CD ドライブにディ 
スクを差し込みます。ある程度、ディスクを差し込むと、自動的に本体の中に取り込まれます。 

® •省電力げ態や、パソコンの電源が切れたげ態でち、ディスクを入れることができます ( AC ア 
ダプタび接続されている必要びあります)。ディスクを入れると、パソコンが復帰または電源 
が入ります。 


- ScmCDv ScmDVD は使用できません。 
























※イラストは、モデルによって異なりまず。 


ディスクび自動的に出てくるので、 
取り出してください。 


© バソコンの電源が切れた状態でも、イジェクトボタンを巧してディスクを取り出ずことびでき 
まず ( AC アダプタが接続されている必要びありまず)。ディスクが取り出されると、再び電源 
び切れまず。 


ディスクを取り出すときのを意 

イジエクトボタンを押すと、ディスクび 
自動的に DVD / CD ドライブから出て、 
途中で止まります。ディスクび止まった 
ら、ディスクの側面を持って取り出して 
<ださい。 


® ディスクのデータ面に触れないよう 
にを意してください。 





















I パソコンの基本的な使い方を 
学ぶ「パソコンのいろは3」 

( r パソコンのいろは 3 J で 
操作を学ぶ 


「パソコンのいろは3」を使って 、バソコ 
ン、 Windows Vista や 「Office 2007」 
の基本操作を学んでみましよう。パソコ 
ンを使うのげはじめてというかたは、イ 
ンターネットを始める前にキーボードで 
文字を入力ずる練習をしておくことをお 
>すすめしまず。 




このパソコンには、基本的なことからパソコンの操作び学べる r パソコンのいろは3」び入ってい 


ます。 r パソコンのいろは3」では、文字の入力、電子メールのやりとり、ホームページを見るち 
法などを学ぶことびできます。パソコンや Windows Vista の基本操作を覚えたいかたは、なの 
手順にしたびって r バソコンのいろは引で学習を始めてみましよう。 



ほかのソフトび起動しているときは、 r バソコン①いろは3」を始める前にずベて終了させてく 
ださい。 



キーボードのマーク表示部の表示を確認ずる 




キーボードの表示を確認して<ださい。 


び表示されていないこと 


に hift】 （シフト)を押したままに apsLock】 
(キャップス□ック）を押すと、マーク表 
示部の表示の有無が切0換わ0ます。 

に hift】 はキーボードに2つありますが、 
どちらか1つを押すだけでかまいません。 


因び表示されていること 


[NumLock](. 
□ック)を押す 
の表示の有無が 


ーメリック 
を押すと、マーク表示部 
の表示の有無が切り換わります。 














































































































































































































































4 基本中の基本の操作 



ソフトナビゲーターを起動ずる 





夕 

ソフトナビゲーターの最初の画 
面が表示されます。 



ソフトナビゲーターとは 

このパソコンに入つているソフトを見つけたり、使い始めるときに利用します。 
r ソフトナビゲーター」では、画面左の r ステップ1」からやりたいことのジャンルをクリックして、 r ス 
テップ2」でやりたいことの内容をクリックすると、必要なソフトが自動的に選ばれます。選ばれた 
ソフトの r ソフトを起動する」をクリックすると、ソフトを使い始められます。 

r ソフトナビゲーター」について詳しくは、『活用プック』の r パソコン初/む者道場」 -r 基本編」をご覧 
<ださい。 
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r パソコン①いろは3」を始める 





r 事典•学習•ゲーム」を 
クリックずる 


r パソコンの基本操作を 
ちぶ I ホ勺 11"/ 勺才る 


r パソコンのいろは3」の 
r ソフトを起動ずる」をク 
リックずる 



r パソコンのいろは3」び表示され、 
自動的に ri 章マウスで遊ぶ」の練 
習び始まります。 


バソコンを使ラのびはじめてのかたは、1章から順まに始めてください。章や項目のどこからで 
ち始められ、1〜2時間で文字の入力まで練習することびでをます。練習の途中で「パソコンの 
いろは3」を終了させることちでさます。その場合、画面ち下に表示されている「終了」をク U ッ 
クしてください。画面中央に確認の画面びま示されるので、 r 終了します」をク U ックすると「お 
疲れさまでした。」と表示され、終了します。 

® r 終了」をク U ックしても終了しないときは、キーボードのに SC 】 を巧してか5、再度 r 終了」を 
ク U ックしてください。 
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( 透中か 6 練習するとをは 



な回から、「パソコンのいろは3」を起動すると、目;欠び表示されるよラになります。やりたい章 
や項目をク U ックすると、練習を始められます。 






はじめて Windows Vista を使ラとをは 


Windows Vista を使うのがはじめてのかたは、12章の 「Windows Vista を使う」に目をとお 
しておくとよいでしょラ。サイドバーの使い方や、電源の切り方など、今までの OS とは違った 
Windows Vista の機能を学ぶことができます。 

12章を表示するには、「パソコンのいろは3」の目次で、画面ち側にある後編の r 表示する」をク 
U ックしてください。 




♦ はじめて0冊 ce 2007をほうとまは (Office 2007モデルのみ）> 


Office 2007を使ラのがはじめてのかたは、「パソコンのいろは吕 
Office 2日日7編」で練習するとよいでしょラ。ワープ□ソフトの 
Word (ワード)、表計算ソフトの Excel (エクセル)などの使い方を 
魅強でさます。 

「パソコンのいろは3 Office 2007編」は、「ソフトナビゲーター」- 
「事典•学習•ゲーム 」 -「Office 2日日7の基本操作を学ぶ」-「パソコン 
のいろは3 Office 2日日7編」の r ソフトを起動する」をク U ックして 
起動してください。 












































I パソコンの画面で解説、検索 
「ヴポ-トナビダ-夕-」 


* 紙で見るマニュアルのほかに、パソコンの画 
■ 面で見るマニュアルサポートナビゲー 
\ 夕一」がありまず。このパソコンのさ5に詳 
■ しい使し、ちを知りたいとき、パソコンを使つ 
\ ていて困ったときに見てみましよう。 


( サポートナビゲーターを起動する 





「サポートナビゲーターの使いち」のムービーが 
表おされた後、「サポートナビゲーター」の最初 
の画面が表示されます。 

© ムービーは、，-.をクリックして省略すること 
ちでさます。 




な漫营 T 团巧 

、 '—— ■II* ili I 


トツフへージ 


ミむ安をに度う)。いこなす) K * する I 


む寡なけつ，洁づ 



ずする 


ラまくいかないと S、 巧 Pi のよう 
な*Iがすると8、ヴポート«口 
への面いをわせ方モ巧〇たいと 
S はこちら* 


I ► 巧いこなす I 

义 indows の*利な* iff 方まV 
巧がソフトの g かや使い巧、 t この 
バソコ乂のる巧の《おやをホな 
どにクいでの情 g はこミミ • 



















































4 基本中の基本の操作 



目的に応じて3つの入り□びあります。これから知りたいこと、やろ5としていることに合わせ 
て、ボタンをク U ックしてください。 


► 安む安全に®ラ 


► 巧いこなす 


インターネットをまむして使ラためのウイルス対策やセキュ U ティの設 
定などについて説明しています。 

Windows の便利な使いち、このパソコンに入っているソフトの使い方、 
このパソコンの各部の機能や設定についての詳しい情報など、一歩進ん 
だ使いちを説明しています。 


► 巧みずる 


ラまくいかないとさや、故障かな？と思ったとさに利用してください。 
ヴポート窓□への問い合わせ方などち説明しています。 





r サポートナビゲーター」の詳しい内容については、付録の IT サポートナビゲーター」詳細目次」 
(1 日已ページ)をご覧ください。 
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巧りたい項目び見つからないときは、キーワードを入力して検索してみましよう。 


検索ずるキーワードをキーボードか6入力ずる 



選んだ検索範囲の中から、入力したキーワードび含まれる項目び検索されます。 

■S — ん ^ 




はじめて検索するときは 、 CyberSupport 
for NEC の r 使用許諾契約書」び表示され 
ます。内容をよく読み、「同意する」をクリッ 
クしてください。その後、パソコンがお索 
するための設定をおこないますので、結果 
が出るまでかしお待ちください。 

次回か6は、すぐに結果が出るよラになり 
ます。 


知りたい頂目を巧索してみる 



三==|=||| 












































4 基本中の基本の操作 



' 詳しい機能については r パソコン各部の説則 

このパソコンのいろいろな部分の機能や使い方を知ろラ 



ここで紹介しているボタンやドライブについて、詳しく知りたいときには、「パソコン各部の説明」を 
見てみましよう。たとえば、次のような機能や使いちについて知ることができます。 


ワイヤレス LAN (無線 LAN ) 

ワイヤレス LAN (無線 LAN ) が使えます。パソコンにケープルをつなぐことなくインターネットへ 
のアクセスがで去ます。 


-省電力機能 

省電力機能は、作業を中断していると壬でちパソコンの電源を切らずに消費電力を節約し、すぐに 
作業を再開で去る便利な機能です。 

ほかにも、「パソコン各部の説明」では、このパソコンの便利な設定の方法についても詳しく説明して 
います。 


r パソコン各部の説明」を見るためには 



ホ 
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S ンの機能」または 

ンにつなげる」をクリックずる 

_ 


] 巧み巧ミむ在う I 


蘭 AT* 



"ソコンめ■巧： 

こか （々. Ai - 


、 •ftya ン K つ6げ1 j 

'• kK.&IUJUl • ^ ， 

の卜"■か 

1 •巧!一 ■ ] 

• MjLzS し - r.- : 

• *«Hi» 

WI"l"iCMW 

• ,"■•：• 王 1X3 
^心* '，い，'ル 



■けり 

K.ve«Tlt*«>37 I 




見たぃ 


見たい項目をクリックずる 


夕 



「バソコン各部の説明」の画面び表示さ 
れます。画面左のしおりをク U ックす 
ると、ほかのページを見ることびでを 
ます。 



























































—基本中の基本の操作 


ちしものときに備えて 


@ポィント 


バックアップ、再セットアップディス ■ 
ク、パスワードでもしちに備える I 


( 大切なデータはバックアップを取る 


バックアップとは 

パソコンに内蔵されている八 ー ドディスクには、大切なデータが保存されています。この八ードディス 
クは、ちょっとした衝撃によって壊れたり、長期間使用するうちに突然動かなくなったりすることがあ 
ります。このよラな場合、八ードディスクを交換したり再セットアップすることでパソコンをご購入時 
の状態に戻すことはできますが、大切なデータが失われてしまいます。万一のアクシデントに備えて、 
データの控えを残しておきましょラ。このデータの控えのことを「バックアップ」と呼びます。 

DVD-R や CD-R などにもバックアップを取っておく 

このパソコンに搭載されている r バックアップ•ユーティリティ」というソフトを使って、バックアッ 
プを取ることができます。 r バックアップ•ユーティリティ」の使いちについて詳しくは、『パソコンの 
トラプルを解ミ夫する本』の r もしものときに備えて(パ’ックアップ)」 - r バックアップ•ユーティリティ 
でバックアップ/復元する」をご覧ください。 

ただし、八ードディスクの D ドライブという場所にバックアップを取っておいても、八ードディスク 
自体が故障したときは、データをもとに戻すことができません。別売の DVD-R や CD-R などにもバッ 
クアップを取っておくことをおすすめします。 

1^ •セキュリティ機能を使用してデータのバックアップを取る場合、パスワードを控えておいて 
fW ください。パスワードを忘れると復元できなくなります。 

-セキュリティ機能を使用して DVD や CD にデータのバックアップを取る場をや、バックアッ 
プを取ったデータを参照•復元する場含、バードディスクに一時的にデータを コピーす る必要 
があります。そのため、バックアップを取ったデータのサイズに応じて、八ードディスクのい 
ずれかのドライブに約0.日〜已 0 G バイトの空さ容量が必要です。 

-著作権を持つデータ(購入した音楽データなど)は、 r バックアップ•ユーティリティ」を使って 
バックアップを取ることができません。また、をくはエクスプ□ーラなどでコピーしてち利 
用できません。著作権を持つデータのバックアップは、そのデータを扱えるソフト(音楽デー 
夕であれば、そのデータの購入に使用したソフト)でおこなつてください。 


104 


■ 










ノ v — ドディスク全体のバックアップを取る 

rRoxio BackOnTrackJ というソフトを使うと、八ードディスク全体を DVD などのディスクにバッ 
クアップを取ることができ、ドライブ全体を復元することができます。 

また C ドライブ全体を D ドライブや DVD などのディスクにバックアップすると、 D ドライプのデータ 
をそのままにして、 C ドライブのみ復元することができるよラになります （ C ドライプのバックアッ 
プデータは D ドライプに取ることもできます)。 

インターネットやメールの設定や、ソフトの設定など、すべておこなった状態をバックアップ/復元 
でさるので便利です。 

まずは、第已章または第6章の作業が終わり、インターネットの設定が完了した直後に八ードディス 
クのバックアップを取っておくことをおすすめします。 

そのほか、トラブルが起きたときのために、いろいろな設定が終わった状態のバックアップを取って 
お < とよいでしよラ。 

rRoxio 目 ack 日 nTrack 」 は、「ソフトナビゲーター」-「パソコンの設定」-「ノ、ードディスクを丸ごと/ 
ファイル単位でバックアップ/復元する」- 「 BackOnTrackJ の「ソフトを起動する」をクリックして 
起動してください。 


rRoxio BackOnTrackJ の使いちについては『パソコンのトラプルを解ミ夹する本』の「もしものとき 
に備えて(バックアップ)」- rRoxio 目 ackOnTrack でバックアップ/復元する」をご覧ください。 


データを保存しておくだけでちバックアップになる 

「バックアップ•ユ—ティリティ」を利用するほかに、大切なデータを定期的に DVD - R や CD - R 、 外付 
けの八ードディスクなどに保存しておくだけでちバックアップの効果があります。 















( 再セットアップディスクを作成しておく 


トラブルがどうしても解ミ夫できないときにおこなう r 再セットアップ」は、通常、八ードディスク内 
にある再セットアップ用データを使います。しかし、八ードディスクが故障した場合は、このち法で 
再セットアップすることがで壬なくなります。そのよラな場合に備え、再セットアップディスクを作 
成しておき、そのディスクから再セットアップすることができるよラにしておきましよラ。再セット 
アップディスクを作成するち法については、『パソコンのトラプルを解ミ夫する本』の r 再セツトアップ 
ディスクを作成する」をご覧ください。 



再セットアップディスクは、ご購入時の製品構成！; i 外では、作成できないことびあります。 



* Windows 起動時のパスワードを設定する 



不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキユ U ティ対策のため、 Windows 起動時にパス 
ワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。 

手順につい口ま、第3章の 「 Windows のパスワードを設定する」（目〇ぺージ)をご覧ください。 













I ユーヴ ^ 一 尸カゾント占雨 I し J いて 


ミ @ポィジト ] 

■ • r ユーザー アカウント制御」 ■ 
\ でパソコンを守る ,■ 


(( 内容をよく読んで操作する 



ソフトを起動したり、操作しているとをに、なのよラな r ユーヴーアカウント制御」画面が表示され 
ることがあります。 

「ユーザーアカウント制御」は、パソコンのシステムに影響を及ぼす可能性のある操作がおこなわ 
れたとさに、その操作がユーヴーの意図したちのかどラかを確認するためのちのです。コンピュー 
タウイルスなどの r 悪意のあるソフトウェア」からパソコンを守るために、「ユーヴーアカウント制 
御」画面で表示された内容をよ < 読んで操作して < ださい。 



ュ-ヴ-ァヵウント勒巧 

' 1菌函できないプ□グラムげこのコンビュータへのアクセスを妄ホしていまず 

齡元がれがつている項合やな前使巧したことがある場合をおき、このプ□グ 
ラムは実行しないでください • 

m 


今キでンセル 

このプ□グラムのを巧元ち有的ちねか0まだん， 


♦ 許可(が 

このプ□クラムを信用します • 巧巧元がりかつているか、このプ□グラ 
ムをな前使用したことがあります. 


© isai 脚 

ユーヴーアカウント巧。は、あなたの許可なくコンビュ_夕にををが適される 
のを防ぎます. 



※プ□グラムによっては、メッセージが異なることがあります。 


「ユーザーアカウント制御」画面で r 管理ち」ユーザーのパスワードが必要な場含があります。 

_ 
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■ 



これからインターネットを始めるかたへ 



インターネットを利用してホームぺージを楽しんだり、メールをやりとりずるためには、パソ 
コンを通信回線に接続し、インターネット接続業ち(プ□バイダ）に入会ずる必要がありまず。 
ここでは、はじめて自分のパソコンでインターネットを始めるかたを対象に、接続や設定の手 
順を説明しまず。前に持っていたパソコンで、ずでにインターネットを利用していたかたは、博 
巨章パソコンを買い替えたかたへ」 （ 143ぺージ)へ進んでください。 


インターネットの接続ち法 . 110 

ブ□-ドバンド接続の流れ . 111 

接続設定の進めち . 115 

ワイヤレス LAN を利用した 

ブ□ー ドバンド接続の設定 . 116 

ブ□ー ドバンド接続の設定 . 128 

インターネットに接続する . 131 

メールソフトを設定する . 133 

パソコンを安全に使ラための 

設定をおこなラ . 137 
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これか 5 インターネットを始めるかたへ 


インターネットの 
接続方法 


' ブロードバンド接続 


インターネットを利用ずるための接続ち 
法には、いろいろなちのびありまずび、高 
をなブ□ー ドバンド接続と、それ!•ソがに大 
きく分け5れまず。 




FTTH (エフティーティーエイチ） 

光ファイバーを使ってインターネット接続をする方法です。回線事業ちによってサービスの名前が 
異なります （ B フレッツなど)。 

ほかのブ□ードバンド接続よりち高速な通信をおこなえます。また、受信だけではなく送信速度ち高 
速なため、大をなデータのやりとりに向いています。 

光ファイバーを家の中に引を込むための工事が必要になる場合があります。 


ADSL (王ーディーエスエル） 

家庭にあるアナ□グ回線(一般の電話回線)を使って、インターネット接続をする方法です。いくつか 
の回線事業ちがサービスを提供していて、回線速度ちサービスごとに異なります。 

サービスの提供地域が広く、アナ□グ回線を利用するため、手程にプ□ー ドバンドを利用でをます。 


CATV (ケーブルテレビ/シー王ーテイーブイ) 



ケーブルテレビ会社の回線を使ってインターネット接続をする方まです。インターネットと同時に、 
ケープルテレビ放送などち利用でをます。回線速度やサービスは、各 CATV 業ちによって異なります。 



* そのほかの接続 



ダイヤルアップ接続 

一般の電話回線を使ってインターネットに接続するちまです。電話回線があれば、電話回線ケーブル 
(モジュラケーブル)を用意するだけでインターネットに接続できます。 

回線速度がほかの接続と比べて去わめて遅いため、動画など、サービスによっては利用で壬ないこと 
があります。また、インターネット利用中は電話を使用でさません(電話をかけてきた相手には、話 
し中になります)。 

このパソコンでは、ダイヤルアップ接続はご利用になれません。 


に DN (アイエスデイーェヌ） 



NTT のデジタル回線、侶 DN でインターネットに接続するち法です。アナ□グ回線よりも少しだけ高 
速になります。また、電話とインターネットを同時に利用で壬ます。ダイヤルアップ接続と同じよラ 
に、動画など、サービスによっては利用できないことがあります。 
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ー ドバンド接続の流れ 


FTTH の場合を例として、イン; 
夕ーネットに接続ずるまでの流； 
れを説明しまず。 ご 


プ□バイダや申し这みたいコース(料金プラン)をミ夫める 


プ□バイダとは、インターネット接続業者のことです。特に会社をミ夫めていない場合、 B に LOBE 
に入会することをおすすめします。 

詳しくは、「プ□バイダに入会する」 （1 12ページ)をご覧ください。 



j プ□バイダに申し这む 




入会するプロバイダとコース(料金プラン）をまめたら、電話または書面で入会を申し込みます。 
詳しくは、「プ□バイダに入会する」 （1 12ページ)をご覧ください。 


3 


回線の開通を待つ 




FTTH は、回線を NTT ま日本または NTT 西日本び提供するもの旧フレッツ）と、別の回線事業者 
( KDD I やアッカなどという会社びあります)び提供するものびあります。どこび回線を提供する 
かや、通信速度などによってコース(料金プラン)び分かれています。 FTTH を利用でをるか適合 
チェックをおこなってから、必要に応じて回線終端装置の準備や光ファイバーの導入工事などを 
おこないます。申し込みから開通までは、通常、数週間かかります。 


申し込みから回線の開通までにつして詳しくは、各回線事業者にお問い合わせください。 



回線終端装置を接続して、パソコンの設定を変更する 


回線終端装置をパソコンに接続して、パソコンの設定を変更します。 

回線や機器によって接続ち法や設定び異なります。「入会手続をび完了したら」 （1 14ページ)を 
ご覧ください。 











これか 5 インターネットを始めるかたへ 



( プ□バイダに入をする 



BIGLOBE に入会ずる 


インターネットプ□バイダ B に L 日目日では、お電話で入会申し込みを受け付けております。 
B に LOBE 電話で入会センター(受付時間日:00 -21:00 36已曰） 


ほ 0120-15-0962 

※電話番号はおかけ間違えのないよラにご注 
意願います。 

※携帯電話、 PHS からちご利用になれます。 


そのほかのプ□バイダに入会する 



BIGL 日目 E じ1外にちさまざまなプ□バイダが 
あります。入会ち法については、各プ□バイダ 
にお問い合わせください。 


プ□バイダって何をするの？ 

プ□バイダはインターネットに24時間つな 
がっているコンピュータ（「サーバー」といいま 
す）を管理しています。このサーバーが、メー 
ルを一時的に預かってくれたり、インターネッ 
卜につなげる中継役となってくれるのです。 
プ□バイダは、 nsp (インターネット•サービ 
ス•プ□バイダの略)」と呼ばれることもありま 



( 申し込みたいコース(料金プラン)を巧めるには 


を < のプ□バイダは、ブ□ー ドバンドち式、回線事業者、通信速度などの種類別に、た < さんの 
コース(料金プラン）を巧意しています。あらかじめ、プ□バイダのバンフレット旧に LOBE の『イ 
ンターネット活用ブック』など)を見て検討してください。また、お住まいの i 也域や建物の状況に 
よって利用でをないサービスびあります。申し込みたいコースび利用でをるかど5か、プ□バイ 
ダにお問い合わせ<ださい。また、集合住宅の場合は、オーナーや管理組合の承認び必要な場合 
びあるので、こちらも確認してください。 




このバソコンでは、ダイヤルアツプ接続はご利用になれません。 













( FTTH なかの接続の場合 



ADSL 

お住まいの地域や建物で ADSL の利用が可能か、回線事業者の担当者がコンサルティングをおこない 
ます。詳しくは、プ□バイダにお問い合わせください。 

申し込む回線事業者や必要な工事によってち異なりますが、申し込みから開通まで、一般に数週間程 
度の時間がかか0ます。 

CATV 

ケープルテレビ局への申し込みが必要です。申し込み手続きやインターネット接続用機器の設置な 
どについては、ご利用地域のケープルテレビ局にお問い合わせください。 

開通までに必要な時間は、ケープルテレビ局によって異なります。各ケープルテレビ局にお問い合わ 
せ < ださい。 


に DN 

目に LOBE の場合、ダイヤルアップコースの中にある r 使いほ一だい」コースが r フレッツ ’ ISDN 」 に 
対応しています。これまでアナ□グ回線で電話を利用していたかたは、 ISDN 回線への切り換え工事 
をおこない、 TA (ター S ナルアダプタ)などの侶 DN 接続機器を設置する必要があります。 















5 これか 5 インターネットを始めるかたへ 


( 入を手続をび完了した6 


通常、入会手続きび完了したら、回線事業者から導入工事や接続に必要な機器に関するご説明の 
連絡びあ D ます。このとをに導入工事の希望曰をお伝え<ださい。 

導入工事の曰取りびミ夫まると、回線事業者からインターネット接続に必要なマニュアル、 CD - 
ROM (接続ツール)などを含むご案内の資料び送られてをます。インターネットに接続する際に 
必要になりますので、プ□バイダから送られてをた資料ととちに大切に保管してください。 

回線事業者の工事担当者び来て、インターネット接続のための導入工事び終了すると、いよいよ 
インターネットへの接続設定をおこないます。「フロー ドバンド接続の設定」 （1 28ページ）をご 
覧になり、設定をおこなってください。 






集を住宅型のブ□ー ドバンド接続や CATV のブ□ー ドバンド接続など、ご利用になるブ□ー ド 
バンド接続の種類により、設定方法や機器の種類が異なります。詳しくは、回線事業ちやケー 
ブルテレビ局へお問い合わせください。 



ルータは 必要？ 

ルータは、複数のパソコンやインターネット接続可能機器をインター 
ネットに接続するときに必要になります。このパソコンだけをインター 
ネットに接続する場合は、必要ありません。 

ルータを使ラ場合は、パソコンを直接インターネットに接続する場合と 
接続ち法が異なります。「プ□ー ドバンド接続の設定」 （128 ページ）を 
ご覧になり接続してください。 

ルータは、必要に応じて別違ご購入ください。 ADSL の場合、ルータタイ 
プの ADSL モデムを選択することちできます。 







[|妄続設定の進め方 


.1 入会手続きび終わった5、回線の種類やワイヤレス ■ 
； LAN の有無によって、どのぺージを見て設定ずれば； 

■ よいか、このぺージでお認してください。 ■ 

♦ ♦ 


® 接続機器によっては、このマニュアルに記載の設定方法と異なる場合があります。インターネット接続機器 
やワイヤレス LAN 接続機器などに添付の設定マニュアルや CD - ROM ソフトがある場含は、そち目を使って 
設定するのが確実です。 




r インターネツトに接続する j ( i 31ぺージ) 


ワイヤレス LAN を使ラ 


ワイヤレス LAN を使わない 
(ケーブルで接続する） 


ワイヤレス LAN で接続する 

































これか 5 インターネットを始めるかたへ 


I ワイヤレス LAN を利用した，* 

ブ□ードバンド接続の設定； 

■ 

■ 

( ワイヤレス LAN 機能について > 


ワイヤレス LAN 機能を搭載 
しているモデルは、無線でイ 
ンターネットに接続ずるため 
にワイヤレス LAN の設定を 
おこないまず。 




(ワイヤレス LAN 機能のあるモデルのみ) 


ワイヤレス LAN とは、 LAN ケーブルを無線（ワイヤレス）にしたものです。ワイヤレス LAN を活 
用すれば、たくさんのケーブルが必要だったインターネット接続が変わります。 


家の中で 



ブ□ー ドバンドを利用するときは、パソコンとネットワーク機器を LAN 
ケープルで接続します。ワイヤレス LAN を使ラと、この部分のケープル接続 
が不要になります。 

ワイヤレス LAN の規格や使用環境にもよりますが、ワイヤレス LAN の電波 
は、建物の壁などもある程度越えて届さます。ワイヤレス LAN を導入すれ 
ば、パソコンの設置場所や持ち運びがもっと自由になり、使いちが広がりま 
す。 



ワイヤレス LAN は便利ですが、セキュリティの巧策をしっかりしないと、外部か6ネットワー 
クに入 6 れて無断で利用され、 情報を読まれてしまう盾険があります。そうな6ないように、 
ワイヤレス LAN を使うときは暗号化など、セキュリティをしっかり設定してください。 















ワイヤレス LAN の種類はいろいろある 




ワイヤレス LAN に I ま現在、 IEEE 802.11 b 、 IEEE 802.11旨、 IEEE 802.11 a 、 および Draft 
IEEE 802.1 In の 4 種類があり、組み含わせによっては接続でをない場含ちあるので注意が必要 
です。 

Draft 1 In 対応ワイヤレス LAN モデ J レで I ま、 IEEE 802 -1 lb 、 IEEE 802.11 g . IEEE 802.1 la . 
および IEEE 8 日 2.1 In に対応しています。 

ワイヤレス LAN それぞれの種類には、次のような特徴があります。 




規格上の理論値 
(通信速度 r 

周波数 

特徴 

IEEE 802 .1lb 

最大 11 Mbps 

2.4 白 Hz 

対応機器びを <、互換性び高い規格 

IEEE 802 .1Ig 

最大日 4Mb|3S 

2.4GHz 

- IEEE 802.1 化よ 0 を高速な通信が可能 
- IEEE8 日 2.1lb 对応機器との通信も可能 

IEEE 802 .1la 

己白 Hz 

電波干渉の問題び少ない 

Draft IEEE 802.1 In 

最大 3 日日 Mbps 

2.4 白 Hz/ 

己 GHz 

- 現在、ちっとち高速な通信び可能 
- IEEE 802.1 lb, IEEE 802.11 g. 

IEEE 802.1 ] a 対応機器との通信ち可能 



《鲁規樹こよる理論的な通信速度をもとにした通信モード表記です。通信の実効速度はこの通信モードの己0%じ旗下になります。 
通信速度は、パソコンと相手機器との間の電放状態や距離によっても変化しまず。詳しくは、付録の r 仕様一覧」をご覧く 
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1 これからインターネットを始めるかたへ 


® お使いの機器やプ□バイダにより設定は大きく異なります。お使いの機器に添付されている説明書、プ□パ’ 
イダか5入手した説明書、メーカやプ□バイダのホームページなどで設定を確認してください。 


' 設定にが要なをの 

回線事業をやプ□バイダか!5入手した資料 



プ□バイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意して<ださい。また、プ□バ 
イダから入手した接続設定用マニュアルや CD-R 日 M などがある場合、そのマニュアルや CD-R 日 M に 
したがって設定をおこなって<ださい。 


回線終端装置またはモデム 

ブ□ードバンド回線の種類によって次のよラな機器が必要です。詳し<は、入会申し込みの時点でプ 
□バイダにご確認ください。 

- FTTH :回線終端装置（回線工事で設置） - CATV: ケープルモデム （CATV 開通工事で設置） 

- ADSL : ADSL モデム 


ワイヤレス LAN アクセスポイントまたはワイヤレス LAN ルータ 

お使いのブ□ー ドバンド回線の種類やモデムの種類によって次のよラな機器が必要です。 

ADSL の場を、 ADSL モデムにワイヤレス LAN アクセスポイント機能が内蔵されているちの 
ちあ0ます。 

-機器を購入するときは、このパソコンと通信できるかどラかを確認してください。 

-機器を購入するときは、お使いのモデムや回線終端装置の種類を確認してください。 


♦ワイヤレス LAN アクセスポイント(ブリッジタイプ） 

次のよラな場合、ワイヤレス LAN アクセスポイント（ブリッジタイプ）が必要です。 

-ルータ機能のあるモデムをお使いの場合 

-ワイヤレス LAN 機能のないルータ（有線）を使って、インターネットに接続している場合 


® ワイヤレス LAN ルータでルータ機能を無効にして、ワイヤレス LAN アクセスポイント（ブリツ 
ジタイプ)として利用できる場台ちあります。 


♦ワイヤレス LAN ルータりレータタイプのワイヤレス LAN アクセスポイント） 

次のよラな場合、ワイヤレス LAN ルータ（ルータタイプのワイヤレス LAN アクセスポイント）が必 


要です。 



ルータ機能のないモデムをお使いで、複数のパソコンでインターネットに接続するなどルータ機能 
が必要な場合 








機器を接続ずる 




まず、このバソコンとネットワーク機器を接続してください。 

詳しい接続ち法については、機器に添付されている説明書、プロバイダから入手した説明書、メー 
力 やプ □バイダのホームページなどを ご覧く ださい。 

FTTH の回線終端装置や ADSL モデムをお使いの場合、なのように接続します。 

回線按端装置やルータ機能のない ADSL モデムの場を 



回線按端装置やルータ機能のない ADSL モデムの場を(ルータ(ち線)を利用ずる場合) 




























































































これか 5 インターネットを始めるかたへ 


a ワイヤレス LAN 機能をオンにずる 



このパソコンでワイヤレス LAN を使ラには、ワイヤレススイッチをスライドし、オン （ON) にし 
てください。 


ワイヤレススイッチびオフ ( OFF ) になっていると接続できません。 


VALUESTAR N スタンダードタイプ 

本体ち側にあるワイヤレススイッチを 
上にスライドします。 


VALUESTAR N コン八‘クトタイプ 

本体背面にあるワイヤレススイッチを 
向かってち側にスライドします。 




ご購入時の状態では、ワイヤレススイッチはオフ （ OFF ) に設定されていまず。 

-ワイヤレススイッチがオン （ ON ) のとさにはワイヤレスランプが点、なしまず。 

• ワイヤレススイッチを下 (VALUESTAR N スタンダードタイプの場合)、または向かって左側 
(VALUESTAR N コンパクトタイプの場合）にスライドずると、ワイヤレス LAN 機能がオフ 
( OFF ) になり、ワイヤレスランプげ消'なしまず。 
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■ 








































f 接続する機器の設定について 


ワイヤレス LAN の接続では、接続するワイヤレス LAN アクセスポイントがネットワーク名 ■ 

( SSID ) を通知する設定になっているか、通知しない設定になっているかでパソコンの設定が異 
なります。あらかじめお使いの機器のマこュアルをご覧になり、設定を確認しておいてください。 

® . ネットワーク名 ( SSID ) は、通知しない設定にする方が、不正アクセスなどへのセキュリティ 
が高まります。 

-手順中に出てくるネットワークキーやセキュリティの設定などについて、詳しい巧容は睽 
「ヴポートナピゲーター」 - r 使いこなす」 - r パソコンの機能」 - r ワイヤレス LAN (無線 LAN )」 に 
説明があります。そち6ち参照してください。 


•機器によっては、パソコンの設定をする前に、ユーザー名やパスワードなどの接続情報を設 
定する場をちあります。機器に添付されている説明書などの記載にしたがってください。 




ここからの手順は、接続するワイヤレス LAN アクセスポイントの設定によって異なります。 

•ネットワーク名 ( SSID ) を通知ずるワイヤレス LAN アクセスポイント 

一次ぺージの「3ネットワーク名 （ SSID ) を通知するワイヤレス LAN アクセスポイントに接続する」へ進 
んで < ださい。 

•ネットワーク名 ( SSID ) を通知しないワイヤレス LAN アクセスポイント 

一12己ぺージの「4ネットワーク名 （ SSID ) を通知しないワイヤレス LAN アクセスポイントに接続する」 
へ進んで < ださい。 


■ 
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これか 5 インターネットを始めるかたへ 


ットワ-ク名 (SSID) を通知するワ仆レス LAN アクセスポイントに接鏡する 


® 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示された6、画面の表示を見なが6操作し 
て < ださい。 



「ネットワークに接続」が表示されます。 


イ^「ネットワークに接続」は、 r スタート」 - r 接続制をクリックしても表示できます。 












































するネジトつークを通がします 



接続ずるアクセスポイントを 
選び、 


涅篇またはネットつークをわ，ソトアップします 

ネ、 y 卜つー クと巧ちわン A - をな穿ます 



な 撒(也 可 [ 


r 接続」をクリックずる 


接続するネットワーク名が表示されていない場含は、画面ちの互]をク U ックして < ださい。 

それでちネットワーク名が表示されない場含は、通知領域の g ] をちク U ックし、「診断と修復」 
を選択して < ださい。 


® ネットワーク名 ( SSID ) が表示されない場合は、巧の理由が考え6れます。 

-電液の状態が悪い。 

電放が確実に届<箭囲巧に移動して作業して<ださい。 

-ワイヤレス LAN アクセスポイントが、ネットワーク名 ( SSID ) を通知しない設定になってい 
る。 

ワイヤレス LAN アクセスポイントのマニュアルなどを見て、設定を確認してください。ネッ 
トワーク名 ( SSID ) を通知しない場をの設定については、12已ページをご覧ください。 





































^ これか 5 インターネットを始めるかたへ 




通信をおこなラワイヤレス LAN アク 
セスポイントの設定と同じセキュ U 
テイキーまたはパスフレーズ（暗号 
キー和 WEP キーとち呼ばれます）を 
入力します。 


® 接続相手側機器がセキュリティ機能を無効にしている場含は、警告画面が表示されます。説明 
をよく読んで、 r 接続します」をクリックしてください。 



接続され、デスクトップ画面ち下の通知領域に gjj が表示されます。 

r ネットワークの場所の設定」の画面が表示された場含は、画面の説明を読んで設定して<ださ 
い。 

® 画面ち下に3、 gjg が表示されている場合は、セキュリティキーまたはパスフレーズ(暗号 
キーや WEP キーとち呼ばれます)が正しいか確認して < ださい。 
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■ 























































r ネットワークとインター 
ネ ッ 卜」をクリックする 




I ■コント□—ルパネル」 
をクリックずる 


ットワ-ク名 (SSID) を通知しなし、ワ仆レス LAN アクセスポイントに接続する 


® 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示された6、画面の表示を見なが6操作し 
て < ださい。 



■*mm 
卜 HVW 



r ワイヤレスネットワークの管理」 
をク U ックずる 
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^ これか 5 インターネットを始めるかたへ 




どめぶうな巧 iT ネ，トブ-ク tUC し* TR* 


%.:'々コシビュ-夕め liaCAW ゥトつ-ク CM し， T(A} 

一 トク—が8ホ«れ車 y 卜: J—Wl'aci 

#1.W«f6 と. ♦*t •ク—クのブ〇ブが3ンピユ••夕 C«flJ 


' 片♦ットつ-ウ巧フ7イ《^>«»で/•■し： T (出 

ィ ■レ iv ** トフークプロフレたり. （ MM> ♦ザトフーヴ 《»* レ 

Z. «»< 


本ツークのブ□フ * イ jut コンピユー 々 c«n ■♦■•，とが I 
T. ♦» の-ウ * {の〇>«ょひでィ车 （K が ♦•*) 

C い* «■ ザ•ウが， 


k y ドホサクネヴ トつ- ク »■» レ*す (CJ 

ブ y イたはイン♦-♦ブト WMSUfStAO トクー々«♦ 


こ—で, 

巧 M I 

なロバ 
ザづ ^ 手動 

いる 

トク,* 

I 4P>C> レ J 


「ネットワークプ□ファイルを 
手動で作成しまず」をクリック 



通信をおこなうワイヤレス LAN アクセスポイントの設定と同じに設定します。 


接続相手側機器びセキュリティ機能を無効にしている場台は、手順日の r セキュリティの種類」 
tP を r 認証なし（オープンシステム)」にしてください。その場合、セキユリテイキーまたはパスフ 
レーズ(暗号キーや WEP キーとち呼ばれます)を入力する必要はありません。 


126 





















































接続され、デスクトップ画面ち下の通知領域にび表示されます。 

「ネットワークの場所の設定」の画面び表示された場合は、画面の説明を読んで設定して < ださい。 

® 画面ち下に gjji び表示されている場合は、セキュ U ティキーまたはバスフレーズけ吕号キー 
や WEP キーとち呼ばれまず)び正しいか確認してください。 






























1 これからインターネットを始めるかたへ 


I ブ□ー ドバンド接続の設定 I •'ブ心 I -ドバンドの通信回線び開通 ’■ 

■ -；した5、パソコンを通信回線に接 ； 

■続して、設定をおこないまず。 ■ 
> .♦ 

® お使いの機器やプ□バイダにより設定は大きく異なります。プ□バイダか5入手した説明書や、プ□バイダ 
のホームページなどで設定を確認してください。 



が要なをの 



回線事業をやプ□バイタ‘か!5入手した資料 

プ□バイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意して<ださい。また、回線事 
業者から入手した接続設定用マニュアルや CD - R 日 M などがある場合、そのマニュアルや CD - R 日 M に 
したがって設定をおこなって<ださい。 

LAN ケーブル 

回線終端装置などに添付されていなければ、 LAN (ラン)ケーブルをお買い求めください。 LAN ケー 
ブルには r ストレートケーブル」と r ク□スケープル」の2種類があります。パソコンと回線終端装置 
などのインターネット接続機器をつなぐときは、ストレートケープルを使用してください。 

インターネット接続機器 

ブ□ードバンド回線の種類によって次のよラな機器が必要です。詳し<は、入会申し込みの時点でプ 
□バイダにご確認ください。 

- FTTH :回線終端装置（回線工事で設置） 

- ADSL : ADSL モデム 

- CATV : ケーブルモデム （ CATV 開通工事で設置） 


ルータを 使ラ場合 

ルータを使ラ場合は、さらに次の機器や資料が必要にな0ます。 
.ルータ 



-ルータに 添付され ているマニュアル 












(( 図のよラに接続する 



ルータを 利用する場合 


VALUESTAR N スタンダードタイプ 




ルータとパソコンを接続したら、ユーザー名やパスワードなどの接続情報をルータに設定、登録して 
ください。詳しくは、ルータのマニュアルやプ□バイダから入手した説明書、資料をご覧ください。 

• ルータタイプの ADSL モデムは、パソコンに直接接続します。 

W • ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。 

-接続したケーブルを本体背面のスタンドに通すと、本体の下にキーボードを収納しやすくな 
0ます。 

























































































































これか 5 インターネットを始めるかたへ 


ルータを 利用しない場合 


VALUESTAR N スタンダードタイプ 




ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。 

-接続したケーブルを本体背面のスタンドに通すと、本体の下にキーボードを収納しやす 
<なります。 


ケープルを接続したら、インターネットへの接続設定をおこないます。設定ち法について詳しくは、 
ご加入のプ□バイダや回線事業者から入手した資料をご覧ください。 


























































































インターネットに接続する 


■ インターネットに接続できるか ■ 
■ 確認しましよラ。 ■ 


Internet Explorer を起動ずる 



ルータを利用しない場台 

次の接続用画面が表示されます。 

r 接続」をクリックすると 、 Internet Explorer (インターネットエ 
クスプ□ーラ）が起動して、プ□バイダのホームページなどが表 
示されます(設定によっては、パスワードを入力する画面が表示 
されます)。 



ルータ、ルータタイプの ADSL モデム、ワイヤレ 
ス LAN ルータを利用している場合 

ルータ、ルータタイプの ADSL モデム、ワイヤレス LAN ルータを 
利用している場合、接続用の画面は表示されず、直ちに Internet 
Expio 旧 r が起動して、プ□バイダのホームページなどが表示され 
ます。これは、パソコンの電源を入れると自動的にインターネッ 
卜に接続されるためです。 











































^ これか 5 インターネットを始めるかたへ 



® インターネットか5切断すると走は、巧の方法で操作します。 

. ルータを利用していない場を 

画面ち下の通知領域の胃をちクリックして表示されるメニューか5、「切断」を選び、切断 
する接続をクリックします。 

-ルータを利用している場を 

利用しているネットワークを無効にします。 i 羊しくは、釋 r サポートナビゲーター」 - r 使いこ 
なす」 - r パソコンの機能」- 「 LAN 」 の r ネットワークか5切断する」をご覧ください。 

-ワイヤレス LAN を利用している場含 

利用しているワイヤレス LAN か6切断します。詳しくは、サポートナビゲーター」-「使い 
こなす」 - r パソコンの機能」 - r ワイヤレス LAN (無線 LAN )」 の r ネットワークか s 切断する」 
をご覧ください。 


これで、インターネット接続の設定は終わ日でず。 
続けて次ページの r メールソフトを設定ずる J へ進んで<ださい。 


ワイヤレス LAN の通信びラま < いかない場合 


ワイヤレス LAN を利用中に通信びラまくいかなくなった場合は、ワイヤレススイッチびオンに 
なっているか、または画面ち下の通巧領域のアイコンび表示されているかを確認して<ださい。 
ワイヤレススイツチびオンになっていて、画面ち下の通知領域のアイコンび表示されていない場 


合は、パソコンを再起動してください。 
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■ 









I > —— JbV J 卜を日又化 9 な 


このパソコンには、メールを利用し 
たり、スケジュールを管理したりず 
るために、 Outlook (アウトルック） 
というソフトび巧意されていまず。 

♦ 




® - FTTH や ADSL で接続する場を、使用する機器やプ□バイダによっては、ここでの説明とは異なる設定び 
必要になることがあります。プ□バイダの資料やホームページに設定例などが記載されている場台は、そ 
ち5も併せてご覧になり、設定することをおすすめします。 


Outlook び入つていないモデルをお使いのかたは、 [ Windows ® メール」というソフトでメールを利用で 
きます。 Windows ® メールの設定については、パソコンの画面で見るマニュアル跨「サポートナビゲー 
ター」 - r 使いこなす」 - r ソフ I -一覧 」- [Windows メール」をご覧ください。 


Outlook のセットアップ、インス!ルについてのお問い合わせ巧 ( Microsoft ) 

月〜金曜日午前日時30分〜午前12時、午後1時〜午後7時 
±曜日•日曜日午前10時〜午後5時/指定休業日、年末年始、祝祭日除< 

東京:03-已3已 4-4 已〇 0(4 件まで無料、已件目か引ま有料)/大阪:06-6347- 4400(4 件まで無料、已件 
目か6は有料） 

インターネットでのお問い台わせは 

URL ： http :// support . microsoft . com / select /? target=assistance 

その他、基本操作などについてのお問い合わせ巧は『パソコンのトラブルを解ミ夫する本』の r ソフトのサ 
ポート窓□一覧」をご覧ください。 


1 


Outlook を起動ずる 



a Windows Media Player 

Windows フブトギでラリー 

こ-心ソフ I " インストーラ 

Windows ちをツール 





i».nu ：*；- ;: - け . 

litt ~ ! 

尸 ― 

I ■ 

I 

り 1. JBI ^ - 

• Outlook 2007 スタートアクプ 

'VM mf ゥ <UM m' MKvr.PM 、 

1 

ぞ「巧へ」をクリックずる j 

I ^ 

I ： — 

- 















































1 これからインターネットを始めるかたへ 


a サーバーのアカウントを自動で設定ずる 



サーバーの自動アカウント設定に失 
敗したときは、設定内容を確認し、 
じ夕へ」をクリックしてください。 
それでち設定でさない場をは、「サー 
バーの自動アカウント設定に失敗し 
た5」 （ 13巨ページ)をご覧ください。 


■ 次の項目に入力してください。 


名前 

自分の名前を入力します。日本語、アルファベット、どち6で入力し 
てちかまいません。 

電子メールアドレス 

ご利用の電子六ールアドレスを入力します。 

パスワード 

爸員証などを見て、ールパスワードとして記載されているちのを入 
力します。「><ールサーバーパスワード」などと呼ばれることをあり 
ます。 

パスワードの確認入力 

確認のため、上記パスワードを再度入力します。 
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メールの 設定を完了ずる 





-セットアップが完了すると、 
XW 「ユ-ザ-名の指赴11面、「マイ 
ク□ソフトソフトウエアライセ 
ンス条項」に同意する画面、プラ 
イバシーオプションを設定する 
画面や Microsoft Update を利 
用するための登録画面などび表 
示されます。説明をよく読んで、 
画面の指示にしたがって進めて 
<ださい。 


夕 



Microsoft Update について詳し 
ぐは、終 r ヴポートナビゲーター J - 
r まむま全に使ラ J -「 Windows を 
更新ずる J-「Microsoft Update 
とは J をご覧ください。 

手順の途中で「ユーザーアカウ 
ント制御」画面が表示された5、 
画面の表示を見なが5操作して 
<ださい。 


これで、メールびほえるようにな日ました。 
メールををった日受け取った日する方法については、 
『活用ブック』の r パソコンネリむち道場 j - r メール編 J をご覧ください。 



























S これか 5 インターネットを始めるかたへ 



' サーバーの自動アカウント設定に失敗した6 

「メールソフトを設定する」の手順 2(1 33ページ)で設定に失敗した場合は、サーバーの設定を 



手動でおこなラことびでをます。 


手動でおこなラには、失敗した画面で「サーバー設定を手動で構成する」をク U ックして图にし、 
r なへ」をク U ックします。その後、「電子メールサービスの選択」の画面で r インターネット電子 
メール」を I 多にしてじ欠へ」をク U ックします。 

なの画面び表示されたら、それぞれの情報を入力し、画面の説明を読んで設定して < ださい。 



r 次へ」をクリックずる 


■この画面では、次の頂目に入力してくださし、。 


名前 

自分の名前を入力します。日本語、アルファベット、どち 6 で入力し 
てをかまいません。 

電子メールアドレス 

ご利用の電子ールアドレスを入力します。 

アカウントの 種類 

ほとんどのプ□バイダは 「 POPS 」 といラ種類のサーバーを使って 
います。プ□バイダが riMAP 」 といラ種類のサーバーを使っている 
場含は riMAP 」 を選びます。詳しくはプ□バイダに確認してください。 

受信 メールサーバー 

プ□バイダの答員証などを見て、アドレスを入力します。プ□バイダ 
によっては、「><ールサーバー」、 「 P 日 P サーバー」、「メール受信ヴー 
バー」などと呼ばれることをあります。 

送信 メールサーバー 

を員証などを見て、アドレスを入力します。プ□バイダによっては、 
受信 ールサーバーと送信 ールサーバーのアドレスは同じことがあ 
0ます。「><-ルヴーバー」、 「 SMTP ヴーバー」、「；><-ル送信ヴーバー」 
などと呼ばれることをあります。 

アカウント名 

爸員証などを見て、アカウント名として記載されているわのを入力 
します。「><ールアカウント」、「；><ールサーバー□グイン名 」、 「POP 
アカウント名」、「；><ール□グイン名」などと呼ばれることわあります。 

パスワード 

妄員証などを見て、ールパスワードとして記載されているちのを入 
力します。「メールサーバーパスワード」などと呼ばれることちあり 
よ 9 〇 
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バソコンの誤動作や内部のデータ破壊を引を起こす、ウイルスなどの不正プ□クラムの被害びを 
くなっています。電子メールのやりとり、インターネット経由のソフト入手、他人から受け取っ 
たディスクの使用などび原因になって、巧らないラちに不正プログラムびパソコンに侵入するこ 
とちあります。これらの被害を防ぐには、定期的な対策び必要です。 

このほか、バソコンやインターネットをまむして使ラためにま意することを『ま用ブック』の 
r しっかりセキュ1」ティであんしんインターネット」で紹介しています。 

このページと併せてご覧になり、セキュ U テイ対策をしてください。 


『活用ブック』で紹介していること 

Windows Update 

インターネットを通じて、 Windows の問題点を修復する 「Windows 
Update」 について説明しています。 

ウイルス対策ソフト 

このパソコンに入つているウイルス巧策ソフト r ウイルスバスター」に 
ついて説明しています。この後の r パソコンをウイルスか6守るため 
に」と併せてご覧ください。 

個人情報を巧るために 

クレジットカードま号などの大切な個人情報が流出するのを防ぐため 
に、ミち意しなければいけないことを紹介しています。 


I 


パソコンを安全に使ラ 
ための設定をおこなラ 


ポイント 


参セキュリティ対策をしっかりと 
• ウイルス対策ソフトを最新の状態に 


パソコンやインターネツトを安をにほラために 





-無線 LAN を使ラとを 

無線 LAN を使ラと壬に、特に注意しなくてはいけないセキュリティの 
設定を説明しています。 



























^ これか 5 インターネットを始めるかたへ 


( パソコンをウイルスか6巧るために （1) 




ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引 
さ起こす不正プ□グラムのことです。インターネットやメールからパ 
ソコンに入り込んだり、 CD 和 DVD、 各種メモ U —カードなどのメディ 
アから感染する場合ちあります。 

ウイルスによる被害は、自分のパソコンのデータが破壊されたり個人 
情報が流出したりするだけでな<、ほかの人へ大量の電子メールが自 
動的に送信されることちあります。自覚がないまま加害者になり得る 
可能性ちあるのです。 



「ウイルスバスター」を最新のげ態に更新する 

このパソコンには、ウイルス対策ソフト r ウイルスバスター」が入っていて、パソコンをウイルスか 
ら守ることができます。しかし、ウイルスは曰々新しいものが出てくるので、新しいウイルスに対応 
するために、ソフトを常に最新の状態に更新（「アップデート」といいます）してウイルスチェックを 
しなければな0ません。 

このパソコンの r ウイルスバスター」では、ユーザー登録をおこなった曰から日0日間、無料でアップ 
デートをおこなラことができます。日0曰間の無料期間を過ぎると、すべての機能が利用で去なくな 
り、セキュリティ対策をおこなうことができません。無料期間終了後も継続してご利用いただくには、 
ダウン□ード販売またはパッケージなどで製品版を購入し、ライセンスキーを入力していただく必 
要があります。 

有料のサービスについて詳しくは、無料サービスの開始時に登録したメールアドレス宛に配信され 
るメールなどの案内をご確認ください。 

アップデートするには、インターネット接続の設定が必要です。インターネット接続の設定に 
XW ついて、これまでにパソコンを持っていなかったかたは第已章、パソコンを買い曾えてインター 
ネッ 卜接続をやりなおすかたは第6章をご覧ください。 
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■ 




















アップデートのしかた 

パソコンをご購入後、アップデートする場合は、まずインターネットに接続して、日0日間無償サポー 
卜を受けるため、ユーザー登録をおこなラ必要があります。 


パソコンをご購入後、はじめてインターネットに接続してか63日間はユーザー登録をして 
いな<てち自動的にアップデートがおこなわれます。 

インターネット接続の設定が終わった後、画面ち下の因をちクリックして、「アップデート開始」を 
クリックしてください。画面ち下に r アップデート機能を有効にしてご利用ください」といラメッセー 
ジが表示されるので、「次へ進む」をクリックして < ださい。表示された画面で必要事項を記入してか 
ら、「アップデート機能を有効にする」をクリックしてください。 



® 左の画面は、デスクトップの,イウイルス 
バスターの登録)をダブルクリックしても 
表术されます 0 


登録のしかたや、アップデートのち法などの詳しい手順については、パソコンの画面で見るマニユア 
ル睽 r サポートナビゲーター」 - r 安/。安全に使ラ」 - r ウイルス感染の防止」 - r ウイルス対策ソフトを 
使い始める」をご覧ください。 




















これか 5 インターネットを始めるかたへ 



♦ パソコンをウイルスか6巧るために (2) 




ウイルスの侵入を常にチェックする 

r ウイルスバスター」には、ウイルスの侵入を常に監視する機能があります。その機能を「ウィルス/ 
スパイウェアの監視」といいます。「ウイルス/スパイウェアの監視」を有効にしている間は、ウイル 
スの侵入が自動的に監視されます。 

ご購入時の状態では、ウイルスの侵入を常に監視する （ r ウイルス/スパイウェアの監視」が有効)設定 
になっています。通常はこの状態でお使いください。画面ち下の因をちクリックして表示されるリス 
卜の r ウイルス/スパイウェアの監視」左側に^が付いていないときは r ウイルス/スパイウェアの監 
視」は無効です。 V が付いているとさは有効です。 

r ウイルス/スパイウェアの監視」を有効にしている間は、ウイルスの検査が頻繁におこなわれるため、 
ほかのソフトの動作が遅くなることがあります。ウイルスに巧して安全な状況であるとわかってい 
る場合、「ウイルス/スパイウェアの監視」を一時的に無効にすることができます。 

また、パソコンや周辺機器の設定、インターネット接続の設定をするときなどに、ウイルスチェック 
を停止するよラ指示が表示される場合があります。その場合も、「ウイルス/スパイウェアの監視」を 
一時的に無効に設定してください。 

r ウイルス/スパイウてアの監視」の有効/無効設定について詳しくは、皆 r サポートナビゲーター」-「き 
J じ、安全に使う」 - r ウイルス感染の防止」 - r ウイルスを見張る」をご覧ください。 


その他のウイルス対策ソフトを使ラ 

r ウイルスバスター」じ I 外のウイルス対策ソフトを使ラこともでさます。 





r ウイルスバスター」 lii がのウイルス対策ソフトを使用ずる場合は、おず r ウイルスバスタ ー J 
を削除(アンインス I ル）してください。削除ち法については、臀>「サポートナビゲーター」- 
r 使いこなず」 - r ソフ I 覧 j - r ウイルスバスター」の r 追加ち法と削除方法」をご覧ください。 
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1 を用フック』では、セキュ1」テイ対策のほかに、インターネッ 
やメールでどんな楽しみちびでをるのか紹介しています。 

お気軽に読み進めて<ださい。 


お子様を有害ホームページか6巧るために 


インターネットにアクセスすると、さまざまなホームページを閲覧でをます。しかし、有害な情 
報や違法情報を含むホームページちあります。 

このよラなホームページへのアクセスを自動的に適断してくれるフィルタ U ング機能を使ラこ 
とをおすすめします。 

フィルタリングには、パソコンにフィルタ1」ングソフトを追加して利用する方法と、インター 
ネ ットプ□バイダのフィルタ1」ングサービスを利用するち法びあります。お使いのプ□バイダび 
フィルタ U ングヴービスをおこなつているかは、各プ□バイダにお問い合わせください。 

利用者それぞれに適した設定びでさるため、お子様ち安むしてインターネットを楽しめるよラに 
なります。 

詳しくは、释>「ヴポートナビゲーター」- r まむ安全に使ラ」- r 安全に使5ためのポイント」- r おテ 
様を有害ホームページから守るために」をご覧ください。 


インターネツト•メールの楽しみ方を知るには 


.. JMS 

G 活用ブック 


パソコンぶ巧 




II 


sndow 

-SV 


趣：な 
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■ 



パソコンを買い替えたかたへ 



ずでにパソコンを使つていたかたび、このパソコンでイン 
夕ーネットを利用できるようにしたり、前のパソコンか5 
データを移したり、前のパソコンで使つていたデータや周 
辺機器を使えるようにずるち法について説明しまず。 


インターネットを使えるようにずる . 144 

古いパソコンからデータを移ず . 145 

周辺機器を使えるようにする . 148 

ソフトを移す . 149 
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パソコンを買い曽えたかたへ 


I インターネットを 

使えるようにする 


■ これまでのパソコンで、インターネットを 
;利用していたかたは、巧の手順でインター; 

、 ネットの接続と設定をおこなつてください。 ■ 

♦ ♦ 


今までダイヤルアップ接続を利用されていたかたは 

このパソコンでは継続してダイヤルアップ接続を利用することはできません。引き続壬インターネットを利用す 
る場合は、プ□ードバンド接続などにコースを変更する必要があります。コースの変更について詳しくは、各プ 
□バイダにお問い合わせください。 


CATV のかたは、ケーブルテレビ局に確認を 

前のパソコンで CATV 接続を利用されていたかたは、ご契約のケープルテレビ局にパソコンを買い替えたときの 
設定ち法についてお問い合わせください。 


♦ ブ□ー ドバンドの接続、設定をおこなラ 


ブロードバンド接続でインターネットを使えるよラにするには、パソコンと通信回線の接続、イ 
ンターネットの設定、メールソフトの設定び必要です。ご利用の機器に合わせて、第已章の該当 
するページをご覧ください。 



ワイヤレス LAN で巧続する 

「ワイヤレス LAN を巧用したブ□-ドバンド接続の設定 J り16ページ）をご覽ください。 

ブ□—ドバンドの接続設定をおこなラ 

[ブロードバンド接続の設定 J ( 128ぺージ）をご覧ください。 

設定については、回線事業者やプ□バイダから入手した資料にしたびっておこなつ 
て < ださい。 


インターネットに接続する 

r インターネットに接続する J (131ぺージ）をご覽ください。 

設定び終わったら、インターネットへの接続を試してください。 

メールソフトを設定する 

r メールソフトを設定する J (133ぺージ）をご覧ください。 

インターネットに接続してホームページを見ることびでをたら、必ず、メールソフ 
卜の設定をおこなってください。 


上記の設定を巧まはてか6、 r 古いパソコンか6データを移す J (1 45ページ) 
へ進み、データや周辺機器、ソフトの移行作業をおこなつて<ださい。 











I " ちいパソコンから 

!_データを 移す_ 


* 「 Windows 転送ッール」を利用すると、これ* ■ 
；までお使いのパソコンか5データを移巧する； 

* ことがでさまず。 ■ 

♦ ♦ 


(( [ Windows 面送ツール J であ巧できるデータ 


次のデータを移行することができます。 

- 「Internet Explorer 」 の設定と「お気に入り」 

- 「 Outlook 」 の予定表や連絡先、メールのアカウントや受信データなど 
-電子メールのアカウント、アドレス帳や送受信データ 
. ユーザー アカウントおよび設定 
-フォルダとファイル宿楽、画像、ビデオなど） 

-プ□グラムの設定 



® 移行されるの客について詳しくは、「ヘルプとサポート」で、 「 Windows 転送ツール」を検索し 
て r ファイルと設定を転送する：よく寄せ5れる質問」をご覧ください。 




rWindows 面送ツール J の利用祭件 




古いパソコンの 0 S (オーエス）が次のいずれかであること 


- Windows Vista 
• Windows XP 


L - Windows 200〇※ 

これまでにお使いのパソコンの日 S が上記！;(外の場合、 「 Windows 転送ツール」は利用できません。 
《Windows 2000をご利用の場合、プ□グラムの設定とシステムの設定は移行できません。 
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パソコンを買い曾えたかたへ 



「 Windows 転送ツール」を使ラ準備をずる 


ご使用の状況によって、次のちのが必要になる場含があります。 
-書さ込み可能な CD または DVD 
- US 目フラッシュメモ U または外付け八ードディスク 
- LAN ケーブル 
-転送ツールケーブル 


• 使用可能なディスクについて詳しくは、 r ヘルプとサポート」をご覧ください。 

• HUB (八ブ)を使って接続するときは、2台のパソコンをそれぞれストレートケーブルで八ブ 
に接続して < ださい(こち6の接続方法をおすすめします)。 

- 2台のパソコンを LAN ケーブルで直接接続するときは、ク□スケーブルをお使いください。 


複数のユーザーでパソコンを使用している場含は、管理ち権限のあるユーザーで□グオンし 
てください。ほかのユーザーは□グオフしてください。 


2 


「 Windows 転送ツール」を起動ずる 




デスクトップ画面のぶ(ソフトナビゲーター)をダブルク U ックします。 

® 手順のを中で r ユーザーアカウント制御」画面び表示された5、画面の表示を見なび6操作し 
て < ださい。 


I softnflYi 


ソフトナビゲータ 



「 W i n d 〇 W S 乾送ツール」の 
「ソフトを起動ずる」をク 
リックずる 
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画面の表示にしたびい操作ずる 


3 

画面の説明を読んで、「なへ」をク U ックします。 


心 



その後は、画面に表示される説明を 
読みなびら、設定を進めて < ださい。 















パソコンを買い曾えたかたへ 


I 周辺機器を使える 

!_ようにする_ 


• 使用していたパソコンに接続して利用してい\ 
；たプリンタなどの周辺機器は、そのままこの； 

J パソコンに接続できるとはかざりません。 ■ 

♦ ♦ 


( 周辺機器をお巧する前にお認が够要 


© Windows Vis ねに巧麻していないソフトやドライバなどをインス!ルすると、不具含が起 
こる場台びあります。十分な確認をおこなってください。 



まずは、周辺機器のマニュアルでチェック 

周辺機器に添付のマニュアルで、その機器が Windows Vista に対応しているか確認してくださし、。 
対応している場合、このパソコンとの接続ちまや設定の手順についての説明をご覧ください。 


メーカのホームページちチェック 



周辺機器のマニュアルだけでな<、メーカのホームページで、ご利用の製品についてのサポート情報 
ち必ず確認してください。マニュアルよりち新しい情報がホームページで確認でさることがありま 
す 。 Windows Vis ねに対応した最新のドライバ(周辺機器を利用できるようにするためのソフト)が 
ダウン□-ドできるときは、最新のドライバをお使いください。 



( 周辺機器の一版的な巧巧手順 



使用していたパソコンか！5周辺機器を取りがず 

取り外しの手順については、周辺機器に添付のマニュアルや、使用していたパソコンに添付のマニュ 
アルをご覧ください。 


このパソコンに周辺機器を取り付け•接続する 

USB 接続する周辺機器などの場合、このパソコンに取り付け•接続する前に、ドライバなどをインス 
I -ールしておく必要があることもあります。マニュアルなどで確認してください。 


このパソコンで使用できるように設定ずる 

周辺機器によっては、取り付け•接続するだけで使えるよラになるものもあります。パソコンでの設 
定方法についてち、マニュアルなどで確認してください。 


周辺機器の動作確認をおこなラ 



周辺機器を移行したら、ラまく動作するか確認してください。ラまく動作しないときは、ドライバや 
添付ソフトなどを確認して、周辺機器のメーカにお問い合わせください。 

















[ ソフトを移す 


; 使用していたパソコンで利用していたソ\ 
I フトを、このパソコンで利用するときに; 

■ ミち意ずることを説明しまず。 ■ 

♦ ♦ 


f ソフトを移巧する前に ^ 


© Windows Vis ねに巧麻していないソフトやドライバなどをインス!ルすると、不具含が起 
こる場台びあります。十分な確認をおこなってください。 


このパソコンに最新版が入っていないかチェック 

このパソコンには、主要なソフトが入っています。これまで利用していたソフトの最新版や、同じ用 
違のソフトが見つかるかちしれません。 


ソフトのマニュアルをチェック 

ソフトに添付のマニュアルで、 Windows Vis ねに对応しているか確認してください。対応していな 
い場合、このパソコンでは利用でさません。 

開発元のホームぺージもチェック 



ソフトの開発元のホームページで、ご利用の製品についてのサポート情報ち必ず確認して<ださい。 
Windows Vista に対応するためのちまなど、マニュアルよりち新しい情報がホームページで確認で 
さることがあります。 



(( V つ 卜の一般的な移行手順 


必要な情報を確認ずる 

マニュアルなどで、インス!-ールに必要な情 
報を確認します。ユーザー名やライセンスキー 
などが必要な場合は、それらの情報をメモし 
ておきましよう。ソフトによっては設定を移 
行する機能を持つちのがあります。その場合、 
マニュアルやホームページなどで移行ち法を 
調べてください。 




ライセンスとは 

ソフトのメーカが購入者に対して許諾する、 
使用権を r ライセンス」と呼びます。ライセン 
スの条件にしたがわずにソフトを使用した場 
合は不正使用になり、著作権を侵害してしま 
うこともあります。ライセンスの内容を確認 
して、不正使用にな S ないよラにアンインス 
I-ールやインスI-ールをおこなつてくださし、。 


使用していたパソコンか!5ソフトをアンインス I ルする 

アンインスIルのち法については、ソフトに添付のマニュアルをご覧ください。 


このパソコンにインス!ルずる•必要な設定をおこなう 

マニュアルなどをご覽になり、このパソコンにインス!-ールしてください。必要に応じて、インス!-一 
ル後の設定作業をおこなってください。 
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師こ使っていたパソ]ンと-緒に使したいかたへ 

1 

iV な 



このパソコンには、パソコンを接続してホームネットワー 
クを作るためのソフ 卜 r ホームネットサポーター」び入つ 
ていまず。 

家庭でネットワークを作ることの利点や、「ホームネット 
サポーター」の使いちを紹介しまず。 


ホームネットワークででさること . 152 

複数のパソコンを 

ホームネットワークでつなぐ . 154 
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前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ 


I ホーム ネットワークで 
でさること 


■ 複数のパソコンをつなぐこと ■ 
;で、ちつと便利にパソコンライ; 

* フが広がりまず。 ■ 

♦ ♦ 


( 複数のパソコンか6同時にインターネットを利用でをる 


FTTH などでフロー ドバンド接続を利用して 
いる場合、複数のパソコンから同時にインター 
ネッ 卜を楽しむことびでをるよラになります。 
複数のバソコンでインターネットを利用して 
ち、電話機はこれまでどおり使えます。 







( プリンタを共ちして、複数のパソコンか 60] 刷する 


ホームネットワークびあれば、どのパソコンか 
らち1台のプ U ンタで印刷でさるよラになりま 
す。そのたびにプ1」ンタをつなざ替えたり、プ 
1」ンタび接続されたノ ':ソコンに移動したりする 
必要びありません。 
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( ほかのパソコンの共有フォルダにデータをバックアップ 

ホームネットワークびあれば、「バックアップ- 


ユーティリティ」といラソフトを使ってこのパ 
ソコンのデータをネットワーク上にあるほかの 
バソコンの共有フォルダにバックアップを取 
ることびでをます。大切なデータを間違って削 
除してしまったとをなどに、ほかのパソコンに 
バックアップを取っておいたデータを使っても 
とに戻すことびでをます。 

1日1回、週に1回などバックアップを取るス 
ケジュールを設定でをるので、定期的にバック 

1 アップを取ることびでをます。 

V 



J 


ホームネットワークち、 LAN のひとつ 

会社や学校で、複数のパソコンをつないでいる環境が 
あるかたは、 「LAN (ラン)」という言葉を耳にしたこ 
とがあるかもしれません。 「LAN」 とは r □一カル•エ 
リア•ネットワーク」の略で、同じ建物に置かれたパソ 
コンやプリンタなどの周辺機器をつないで情報をやり 
とりでさるよラにしたちのです。ホームネットワーク 
ち、 LAN のひとつです。 


ホームネットワークを構成ずるのに必要な機器 

3台上のパソコンをつなぐには、ルータまたは HUB 
(八ブ）といラ中継機器が必要になります。2股や3股 
の LAN ケーブルを使ラのではありません。ホームネッ 
トワークとインターネットとの中継に利用する場合に 
はルータを使用するとよいでしよラ。そのほか、接続 
できる台数によってち種類があります。目的に合わせ 
て別途ご購入ください。 























前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ 


I 複数のパソコンを 
ホームネットワークでつなぐ 

r ホームネットサポータ ー J の利用祭件 



r ホームネットサポー 
ター」び利用でをる条件 
や、設定の進め方につい 
て説明しまず。 



r ホームネットサポーター」を使用するには、なの条件を満たしている必要があります。 



接続したいパソコンの 0 S が次のいずれかに該当すること 

■Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 を含む） 

■Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 を含む） 

■Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 を含む） 

■Windows Vista Business (Service Pack 1 を含む） 

•Windows XP Professional Service Pack 2 、 Service Pack 3 
•Windows XP Home Edition Service Pack 2 、 Service Pack 3 
•Windows XP Media Center Edition 200已 （Service Pack 3 を含む) 


接続したいパソコンの OS が上記切外の場合、「ホームネットサポーター」は利用で去ません。 

ご利用の回線び FTTH または ADSL であること 

侶 DN 、 CATV をご利用の場合、「ホームネットサポーター」は利用できません。 


はじめてインターネットに接続する場合 

あ6かじめインターネットの接続設定を手動でおこなった後、ホームネットサポーターを利用して 
<ださい。 


—ムネットサポーター」が利用でさないとを 



パソコンの OS や通信回線などが上記の条件に該当しないとをは、手動でネットワークの設定をおこ 


なラ必要があります。詳しくは、パソコンの画面で見るマニュアル睽「サポートナビゲーター」 - r 使 


いこなす」 - r パソコンの機能」- 「 LAN 」 をご覧ください。 



「ホームネットヴポーター」を使ラ準備をずる 


未使用のディスクに D - R 、 CD - RW 、 DVD - R 、 DVD - RW 、 DVD + R 、 DVD + RW 、 DVD - RAM ) を 
1 枚用意します。 

ホームネットワークに接続するほかのパソコンに、「ホームネットサポーター」をインストールす 
るディスクを作成します。 

® 複数のユーザーでバソコンを使用している場合は、管理ち①ユーザーで□グオンしてください。 
ほかのユーザーはログオフしてください。 


154 


■ 


















「ホームネットヴポーター」を起動する 


2 

デスクトップ画面の.を(ソフトナビゲーター)をダブルク U ックします。 


® 手順のを中で r ユーザーアカウント制御」画面が表示された5、画面の表示を見なび6操作し 
て < ださい。 



夕 

r ホームネットサポーターへよラこそ」の画面び表示されます。 


术-ムみ7卜巧 T?- 夕 —） 

若 W 水ームネなトサ夕 





1 1- ム丰ホワイ 々i に；い巧 U 上かれロン TWtt イ>9-;ホ t ■ドパ? A 从 
0 ブでお: t ザでけよ并で巧辛， 


ィ；々-わ^の««>;れっいて口.な#»>れ力： 
8巧巧れ、 

IfIR なみ W ,,. 巧!;!イ巧がびか e * です） 


けィ斯か I がさ巧？こけ々 


roK 」 をクリックする 


• ぃム45+ヮ -win ♦れ。 wty エ々？イ t(W •かじ' 
中々; •.Cfl か TURUT-W«AflWrttOll. aiTM ル'; 


® c 


OK 



; ヤンセル 


r インス!-ールメディア」を作成する画面が表示されます。画面の説明を見て、インス!-ールメ 
ディアを作成し、ホームネットワークの初期設定をしてください。設定が終わると次の画面が表 
示されます。 

























































7 前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ 



ホームネットワークを設定ずる 




メインメニューから設定したい項目をク U ックし、画面に表示される説明を読みなびら、設定を 
進めてください。 




使用したい設定 
をクリックずる 


メインメニューからはなの設定をおこなえます。 

•ホームネットワークの設定 

•プ1」ンタの設定 

•バックアップの設定 

'写真'音楽データの共有設定 


© インス I ルされているソフトやその他のを件により、利用できる機能には違いがありまず。 
また、バソコン① 0 S によっては、画面や設定手順び異なりまず。 



ワイヤレス LAN の七キュ IJ テイにごいて 



ワイヤレス LAN を使ってホームネットワークを構成することもでをます。ワイヤレス LAN は便 



利ですびセキュ U ティ設定をしなければが部のネットワークから不正にアクセスされたり、ウ 
イルスなどに侵入されたりするを険びあります。トラブルの防止のためにちセキュ U ティ対策を 
しっかりおこなってください。 

使用でをるワイヤレス LAN のセキュ U ティと設定方法は、お使いのワイヤレス LAN アクセスポ 
イントまたはワイヤレス LAN ルータによって異なります。詳しくは、ワイヤレス LAN アクセス 
ポイントまたはワイヤレス LAN ルータに添付のマニュアルをご覧ください。 
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パソコン内部に取り付ける 



メモリ（別売)を増設して、パソコンをパワーアップずるこ 
とができまず。パソコン内部のほかの部品を傷つけたりし 
ないよう、手順の説明をよく読んでか5作業してください。 


メモ U 
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3 パソコン内部に取り付ける 


[メモリ 

( メモリを増やすには 


メモリを増やずことで、よりをくのソフト 
を同時に起動したり、大きなデータをより 
高速に扱うことびできるようになりまず。 
このパソコンでメモリを増やずときには、 
別売の増設 RAM (ラム）ボードをメモリス 
□ットに取り付けまず。 



どのくらいメモリを増やすかをミ夫める 

このバソコンでは、最大 4 G バイトまで増やせます。 


必要なちのを準備する 

必要な増設 RAM ボードなどを準備します。 


増設 RAM ボードを取り付ける 

本体背面のメモ U ス□ットのカバーを取りがし、用意した増設 RAM ボー 
専用のス□ットに取り付けまず。取り付けたらカバーをちとに戻しまず。 




メモリび増えたかどうか確認ずる 

本体の電源を入れて、増やした;><モリがこのパソコンで使えるよラに 
なっているかどラか確認します。 


® 最大 4 G バイトのメモリを搭載巧能ですが、 PCI デバイス等のメモリ領域を確 
保するために、すべての領域を使用することはできません。また、装置構成に 
よってご利用可能なメモリ容量は異なります。 
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( メモリを確認する 


お使いのモデルのメモ1」容量はなの方法で確認でをます。 

1デスクトップの跨(サポートナビゲーター（電子マニュアル)）をダブル 
クリックずる 

パソコンの画面で見るマニュアル「ヴポートナビゲーター」び表示されます。 

2画をク U ックずる 

メモ U 容量び表示されます。 


- I ごが*に«1圓«ぃ=な f ■■ W り i I ー ク之 で—- r 巧 


<3? 



© メモリ容量は実際よりかなく表示される場台がありますが、故障ではあ 
りません。 


■ 
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8 パソコン内部に取り付ける 



( メモリの増やし方の例 

I ■ 

VALUESTAR N スタンダードタイプ 

このパソコンには、増設 RAM ボード （ SO - DIMM : エスオーデイム）を差し込むス 
□ット（コネクタ）び、2つ用意されています。このパソコンは、デュアルチャネル 
のメモ U アクセスに対応しています。2つのス□ットに異なる容量の RAM ボード 
び取り付けられている場合は、少ない容量の分のみデュアルチャネルで動作し、 
残りの容量はシングルチャネルで動作します。同容量の RAM ボードび2枚取り付 
けられていると、より高速な動作び巧能です。 




デュアルチヤネルとは、内蔵されているメモ I 」を内部的に2つのチヤネルに分ける 
ことで、メモ I 」のデータ転送性能を高速化ずる技術のことでず。 



ここでは、標準で 1 G バイトの RAM ボードび2枚付いている場合を例にメモ U の 
増やしちを説明します。 


…バイト(標準で付いているもの） 




-合計 2 G バイト 

…バイト(標準で付いているもの） 



※標準で付いている RAM ボードの数は、モデルによって異なりまず。 


標準で付いている RAM ボードを取りがして、より大をな容量の増設 RAM ボード 
に取り替えることで、メモ U を増やします。メモリは、最大で 4 G バイトに G バイ 
卜の増設 RAM ボード X 2 枚)まで増やすことびでをます。 


•例1 :3 G バイトにする場合 

標準で付いている RAM ボードを取り外し、 2 G バイトの増設 RAM ボードを1枚追 
加します。この場合、 1 G バイトずつのデュアルチャネルで動作し、ホった 1 G バ 
イトはシングルチヤネルで動作します。 


…バイト(標準で付いているもの） 


-合計 3 G バイト 


2 G バイト(別途ご購入したもの） 
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• 例 2:4 G バイト廣ガにする場合 

標準で付いている RAM ボードを取り外し、 2 G バイトの増設 RAM ボードを2枚追 
加します。この場合、 2 G バイトずつのデュアルチャネルで動作します。 


2G バイト(別途ご購入したもの） 


"合計 4G バイト 


2G バイト(別途ご購入したもの） 




® 実際に利用できるメモ U 容量は、取り付けたメモ U の総容量よりかない値にな 
0まず。 

VALUESTAR N コンパクトタイプ 

このバソコンには、増設 RAM ボード （ SO - DIMM : エスオーデイム）を差し込むス 
□ット（コネクタ）び、2つ用意されています。このパソコンは、デュアルチヤネル 
のメモ U アクセスに対応しています。2つのス□ットに同容量の RAM ボードび2 
枚取り付けられていると、より高速な動作び可能です。異なる容量の RAM ボード 
び取り付けられている場合は、通常の速度で動作します。 

C デュアルチヤネルとは、内蔵されてし巧メモ U を内部脚こ2つのチヤネルに分ける^ 
ことで、メモ I 」のデータ転送性能を高速化ずる技術のことでず。 J 

ここでは、標準で 2 G バイトの RAM ボードび1枚付いている場合を例にメモ U の 
増やしちを説明します。 


2G バイト(標準で付いているもの） 




-合計 2G バイト 

空さ 



※標準で付いている RAM ボードの数は、モデルによって異なりまず。 


空いている残りの1ス□ットに、増設 RAM ボードを追加することで、メモ U を増 
やします。メモリは、最大で 4 G バイトに G バイトの増設 RAM ボード X 2枚)まで 
増やすことびでをます。 


参例1 :3 G バイトにする場合 
1 G バイトの増設 RAM ボードを1枚追加します。 


2G バイト(標準で付いているもの） 



1 G バイト(別途ご購入したちの） 



-合計 3G バイト 





















8 パソコン内部に取り付ける 


• 传に :4 G バイト(最大)にする場含 

2 G バイトの増設 RAM ボードを1枚追加します。この場合、2白バイトずつのデュ 
アルチヤネルで動作します。 


2G バイト(標準で付いているもの） 


"合計 4G バイト 


2G バイト(別途ご購入したもの） 




実際に利用できるメモリ容量は、取り付けたメモリの総容量よりかない値に 
なります。 

-ご購入時に、 1 G バイトの RAM ボードが2枚付いているモデルでは、標準で付 
いている RAM ボードを取り外し、 2 G バイトの増設 RAM ボードを取り付ける 
ことでメモリを増やします。 



( このパソコンでほえる増設 RAM ボード 

パソコンの><モリを増やすとをには、 r 増設 RAM ボード」といラボードを使います。 
このパソコンでは次の増設 RAM ボードを使ラことをおすすめします。 


型ち 

メモリ容量 

PC-AC-ME032C 

]G バイト 

PC-AC-ME033C 

2G バイト 


(VALUESTAR N スタンダードタイプの場合、 DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2-6400 タイプで動作 
しまず。 VALUESTAR N コンパクトタイプの場合、 DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2 -已300タイプで 
動作します。） 


このパソコンでは、 「 SIMM (シム)」や DDR 2 が付かない rSDRAM / SO - 
DIMM 」 というタイプの増設 RAM ボード(メモリ）は使用できません。間違っ 
てご購入しないよラにま意してください。 

-巿販の増設 RAM ボードに関する動作保証やサポートは NEC ではおこなって 
いません。販売元にお問い合わせください。 
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r 増設 RAM ボードを取り扱うとをのま意 



-増設 RAM ボードは静電気に大変弱い部品でず。身体に静電気を帯びた状態で増 
設 RAM ボードを扱うと破損ずる原因になりまず。増設 RAM ボードに触れる前 
に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除 
いて < ださい。 

-増設 RAM ボードの金属端子部分には手を触れないでください。接触不良など、 
故障の原因になりまず。 

-ボード上の部品や A ンダ付け面には触れないようま意してください。 


{ 増設 RAM ポードの取り付けと取りかし 

I 

増設 RAM ボードの取0付け方 



A 江忌 

O RAM ボードを是し込むとまは、苗い力び化要になることびあ白まず 
ので指をぶつけた0、切った日しないよ5に、ま意して作業して<だ 
さい。 


増設 RAM ボードを取り付けるとをは、本体裏面のカバーを開けて作業します。 

1 パソコンの電源を切る 

通常、バソコンを使っていないとさも、パソコンはス U - プ状態になってい 
ます。一度、 Windows を起動してから、「電源を切る（シャットダウンする)」 
(70 ページ)の手順で電源を切って < ださい。 

2 アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に軸れて、静電気を取り除く 

増設 RAM ボードは静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態 
で扱ラと破損する原因になります。 


AC アダプタなど、本体に接続されているケーブルをずベて取り外す 



















パソコン内部に取り付ける 


4 図のネジをドライバーでゆるめて外し、メモリス□ットのカバーを取り 
外ず 

デジタル八イビジョン TV 地デジ/地アナ)モデルの場合、添付のドライバー 
び使用でをます。 

VALUESTAR N スタンダードタイプ 


? 



VALUESTAR N コン/\°クトタイプ 
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5 増設 RAM ボードの切り欠き部分とメモリス□ットにある突起部を台ね 
せ、ス□ットに対して約 30 度の角度で、増設 RAM ボードの端子び当た 
るまで差し込む 

増設 RAM ボードが輿まで入っている場をは、端子部分(金色)のほとんどが、 
メモ U ス□ットに差し込まれた状態になります。 

® 増設 RAM ボードの表と裏が間違っている場合、増設 RAM ボードの切り 
欠きとメモリス□ットの突起部の位置が合わず、差し込むことができま 
せん。間違った向きのままで無理に取り付けよラとすると、メモリス□ッ 
卜や増設 RAM ボードが破損する原因になりますのでま意してください。 




® 差し込むときに、メモリス□ットが固いことがありますが、奥までしっ 
かり巧し込んでください。しっかり巧し込まずに次の手順をおこなうと、 
コネクタを破損するおそれびあります。 








パソコン内部に取り付ける 


6 カチッと音びずる位置まで増設 RAM ボードをメモリス□ットに強く倒 
し&む 



増設 RAM ボードを倒し込む‘ 
ときこの部分が左ちに開き、 
R A M ボードが□ックされる 
とちとの位置に戻りまず 



7 増設 RAM ボードびメモリス□ットにしっかり□ックされたことを確認 
ずる 

正しく□ックされている場含は、増設 RAM ボードが水平で、端テの金色の 
部分がかし （ 1 mm 程度)見える状態です。 


® 確実に□ックされていないと、メモリス□ットや増設 RAM ボードの故 
障の原因になります。また、パソコンが正しくメモリを認識できないこ 
とちあります。 



両ちび□ックされてい 
ることを確認してくだ 
さし、 


8 メモリス□ットのカバーをもとに戻し、ネジでカバーを本体背面に取り 
付ける 

9 手順3で取りがしたケーブルや AC アダプタを取り付ける 

増設 RAM ボードの取0かし方 


r 増設 RAM ボードの取り付け方」の手順！〜4をおこない、メモリス□ッ 
卜のカバーを取り外ず 














メモリス□ットの両端部分を左ちに押し広げる 

増設 RAM ボードび図のよラに起を上びります。 




© メモ U ス□ット①両端を開きずざて破損してしまわないよラに気を付け 
て < ださい。 

3 起を上びった増設 RAM ボードをそのまま斜めに引き抜く 

© •メモリは、大変壊れやずい部品でず。取り外した増設 RAM ボードおよ 
び標準で付いている RAM ボードは、大切に保管してください。再セッ 
トアップをおこなラときに必要となる場合びありまず。 

-メモ U ス□ット①周りの部品を傷つけないよラ気を付けてください。 

4 メモリス□ットのカバーをもとに戻し、がしたネジでカバーを本体背面 
に取り付ける 


r 増設 RAM ボードの取り付け方」の手順3で取りタルたケーブルや AC 
アダプタを取り付ける 





3 パソコン内部に取り付ける 


^増やしたメモリ容量を確認する 

パソコンの電源を入れ、「メモ1」を確認する」 （1 已日ページ)の手順で増やしたメモ 
U び本当に使えるようになったかどうかを確認します。 



® メモ U を増設した場さ、巧期化のため、電源を入れてか5ディスプレイの画面 
が表示されるまで時間びかかることびありまず。 

メモリび増えていなかつた6 

表示されたメモ U の大ささび増えていなかつた場合には、なのことを確認してく 
ださい。 

-メモリび正しく取り付け5れているか？ 

-このパソコンで使える増設 RAM ボードを取り付けているか？ 
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|^ニターァームに取り付ける 


ご VALUESTAR N コンパクトタイプ \ 
:は、別売の モニターアーム に取り付： 
\ けることがでさまず。 ■ 


( 取り付け可能な モニターアーム について ) 

VALUESTAR N コンパクトタイプは、7已 mmx7 已 mm サイズの VESA(Video 
Electronics Standards Association) 規格に対応したモニターアームに取り 
付けることびでをます。 

モニターアーム にこのパソコンを取り付け、作業用のデスクなどに固定すると、 
稼動範囲内で、位置を自由に調節でをます。 

モニターアームには、垂直に稼動するタイプ、水平に稼動するタイプなどの種類 
びあります。用途に応じて別途ご購入ください。 


-ずべての VESA 規格のモニターアームとの接続を保証ずるちのではありませ 
-モニターアームは、耐荷重量び已 kgLJ 上のものを使用してください。 



モニターアームに 取り付ける 



このパソコンを、モニターアームに取り付ける手順を説明します。 

取り付けるモニターアームのマニュアルを用意してください。 

1 パソコンの電源を切る 

通常、バソコンを使っていないとさも、パソコンはス U- プ状態になってい 
ます。一度、 Windows を起動してから、「電源を切る（シャットダウンする)」 
(70 ページ)の手順で電源を切って < ださい。 

2 AC アダプタなど、本体に接続されているケーブルをずベて取り外す 
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3 図のネジをドライバーでゆるめてがし、スタンドを取りがず 

ネジ 



4アームを 取り付ける 

図のネジ巧にモこターアームを取り付けます。この後の手順については、モ 
こターアームのマこユアルをご覧ください。 


ネジ巧 



5 手順2で取りがしたケーブルや AC アダプタを取り付ける 

® - モニターアームに取り付けた後、パソコン本体び前傾姿勢になると DVD/CD 
ドライブが正常に動作しなくなる場合があります。本体は垂直、もしくは後ろ 
に傾いた:!犬態に設置してください。 

-モニターアームによっては、パソコン本体が時計回り/反時計回りに回転する 
ものびあります。パソコン本体が横向きもしくは逆さまになると、 PC がシャツ 
ト ダウンする等、正常に動作しなくなる場をがあります。パソコン本体を回転 
させない状態で設置して < ださい。 





















































-モニターアーム取り付け時は、添付のガジェットポケットを取り付けることは 
でさません。 

-モニターアームを 動かず場合は、 モニター ア ーム① 可動節囲内で動かず よ ラに 
してください。巧動範囲似上に動かそうとずると、バソコンに過度な力び掛か 
り、破損ずる原因となりまず。 

脚の取0巧し方 

脚は取り外すことびでをます。化要に応じて、モニターアームに取り付ける前に 
取り外してください。取りがす場合は、図のよラに本体両側面のネジをドライバ 
で取0がします。脚を取0かした後は、ネジ巧と脚び付いていた巧に添付のスク 
U ューキャップ、およびフットキャップを取り付けてください。 

スク U ューキャップ、フットキャップは、ガジェットポケットと同じ袋に入って 
います。 






[CPRM のアップ てート •♦V こ•で 「 • 品 ;* 

: CPRM コンテンツを再生するための： 
\ アップデート手順を説明しまず。 ■ 


CPRM Pack を巧償ダウン□—ドする 

- CPRM ①アップデートには、インターネットに接続できる環境び必要 

-手順のを中で r ユーザーアカウント制御」画面び表示された6、画面の 
表示を見なび6操作してください。 

1「ソフトナピゲーター」 -mVD’CDJ-rDV □を見る」- rWinDVD 」 の r ソ 
フトを起動する」をク U ックずる 

rWinDVD for NEC」 び起動します。 

2 メイン画面でもク U ックし、表示されたメニューか6に PRM Pack を 
ダウン□ー ド」をク U ックする 

自動的に Internet Explorer び起動し、登録画面び表示されます。 
InterVideo に登録されている電子メールアドレスとバスワードを入力して 
「サインイン」をク U ックします。 



InterVideo に登録されていない場合は、「登録」をク U ックし登録を 
おこなつて < ださい。 

- DVD / CD ドライブに CPRM コンテンツの含まれるディスクをセット 
して表示された画面で roK 」 をク U ックしても、登録画面び表示され 
まず。 

3 「 DownloadNow 」 をクリックして 、 CPRM Pack をダウン□-ドずる 
4 「WinDVD for NEC 」 を終了ずる 


ダウン□-ドした CPRM . exe を起動ずる 

インストールび開始されます。画面の指示にしたびい操作して<ださい。 














「Pack is successfully installed 」 と表示された5 、 fOKJ をクリツ 
クずる 

rWinDVD for NEC 」 を起動し、 CPRM コンテンツを含むディスクを挿 
入ずる 

「ユーザーアカウント制御」画面び表示された5、画面の表示を見なび 
5操作する 

rWinDVD for NEC」 び再起動され、再生び始まります。 




ソコンのお手入れ 


/パソコンが巧れたときなど、曰常の\ 
■ お手入れのしかたを説明しまず。 ■ 


® 水やめるま湯は、絶対にバソコン本体やキーボードに直接かけないでくださし、。 
故障の原因になりまず。 


準備するをの 




® シンナーやベンジンなど、揮発性の有機;’容剤は使わないでください。これ6① 
有機溶剤を含む化学ぞラきんち使わないでください。キーボードなどを傷め、 
故障の原因になりまず。 


■ 
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キーボード 

やね5かい巧でふいてく 
ださい。ミちれびひどいと 
さは、水か城るま湯を巧 
に含ませ、よくしぼって 
けら 、ふき取ってくださ 
し、。 



マウス 

やわ5かい布でふいてください。 
巧れびひどいとさは、水か城るま 
湯を布に含ませ、よ< しぼってか 
ら、ふを取ってくださし、。 


リモコン(添付モデル 
のみ） 

やわ5かい布でふいて 
ください。ミちれびひどし、 
とさは、水か城るま湯を 
布に含ませ、よくしぼつ 
てか5、ふさ取ってくだ 
さし、。 


※イラストは、モデルによって異なりまず。 



パソコンの電源を切つて、電源コードを巧いてか6 

お手入れの前には、おずパソコン本体や周辺機器の電源を切ってください。通常、パソコンを使っていない 
ときも、パソコンはス U- プ状態になっています。一度、 Windows を起動してから、「電源を切る（シャット 
ダウンする）」 （70 ページ)の手順で電源を切ってください。電源コードはコンセントから抜いてください。 
電源を切らずにお手入れを始めると、感電することびあります。 




^ 〇文。目吕00 00 

◎み0か百0呂吕〇 

口 0索目呂聖0 
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■キーボード、マウスが動かなぐ ■ 
:なったとさの登録のしかたを説: 

* 明しまず。 ■ 

♦ ♦ 


I 卡—ノ I ミ—卜とゾウ又么 

!_登録しなおす_ 


このパソコンのキーボードとマウスは無線でパソコンに信号を送ります。ご購入 
時には、キーボードとマウスからパソコン本体に信号を送るための登録びされて 
いますび、何らかの原因でキーボードやマウスからの操作びでをなくなることび 
あります。 

その場合は、なの手順でキーボードとマウスを登録しなおしてください。 

また、バソコンを修理•交換した場合ち、登録しなおす必要びあります。 


© キーボードとマウスを連続して登録ずるときは、一ちを登録した後、約30砂間 
隔をあけて;欠の登録をおこなってください。 

キーボードを登録しなおす 

1 本機の電源び入っていることをお認する 
2 キーボードも上にあるキーボード電源スイッチを roN 」 にする 


3 パソコン本体の背面にある 「 CONNECT 」 ボタンを約1秒間押す 

VALUESTAR N VALUESTAR N 

スタンダードタイプ コンパクトタイプ 



登録モードになり、 CONNECT ボタン近くのランプび点滅します。 













































パソコン本体の 「 CONNECT 」 ボタンを押してか520秒 LU 内に、キー 
ボード裏面にある 「 CONNECT 」 ボタンを約1秒間巧ず 


CONNECT ポタン 



© CONNECT ボタンは、吕回似上押さないでください。2回似上巧ずと、キーボ ー 
ドが動かなくなることびありまず。 CONNECT ボタンを吕回 LU 上巧してキー 
ボードが動かなくなつたと重は、手順1か5やりなおしてください。 

7ウスを登録しなおす 

1 本機の電源び入っていることをお認ずる 


2 マウス底面にある ON / OFF スイッチを rON 」 にする 


3 パソコン本体の背面にある 「 CONNECT 」 ボタンを約1秒間巧ず 


VALUESTAR N 
スタンダードタイプ 


VALUESTAR N 
コンバクトタイプ 



登録モードになり、 CONNECT ボタン近くのランプび点滅します。 























































パソコン本体のに ONNECT 」 ボタンを押してか520秒じ1内に、マウス 
底面にある 「 CONNECT 」 ボタンを約1秒間巧ず 



CONNECT ボタン 


© CONNECT ボタンは、2回け上巧さないでください。2回1>ソ上巧!ずと、マウス 
が動かなくなることびありまず。 CONNECT ボタンを2回材上巧してマウスび 
動かなくなったとさは、手順1か6やりなおしてください。 


r 

このパソコンを複数隣接して使用した場合など、ひとつのキーボード、マウ 
スで2台反応したとさは、パソコンを置く位置を変更するか、または、しツ下 
の操作をおこなつてください。 

1 どち5か1台のパソコンの電源を切り、電源コードを巧く 



も弓1台で、キーボードとマウスを登録しなおす 














アフターケアについて 


* このパソコンに巧ずるな守サービ\ 
;スや、消'耗品•有寿命部品の内容に; 

■ ついて説明しまず。 ■ 

♦ ♦ 


( 巧巧サービスについて 

保守サービスについては、 NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせくださ 
し、詳しくは、添付の『121 ware ガイドブック』をご覧ください。 



® NEC 121コンタクトセンターなどにこのパソコンの修理を巧頼する場含は、 
設定したパスワードを解除しておいてください。 

( 消耗品と有寿命部品について 

このパソコンには、消耗品と有寿命部品び含まれています。ま定してご使用いた 
だ<ためには、定期的なな守による部品交換び必要になります。特に長期間連続 
して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換び必要です。 



種類 

内容説明 

該当品または部品(代表例） 

消牵毛品 

使用頻度や使用量により消耗の進行が 
異なります。お客様ご自身でご購入い 
たださ、交換していただくちのです。 
本体の保証期間内であってちち償にな 

0ます。 

フ□ッピーディスク、 
CD-ROM ディスク、 

DVD-R 日 M ディスク、 

SD メモリーカード、 
メモリースティック、 
乾電池など 

有寿命部品 

使用頻度や経過時間、使用環境によって 
摩韩、劣化の進行に大さな差が生じ、 
修理による再生ができなくなる部品で 
す。本体の保証期間内であってち部品 
代は有償になる場合があります。詳し 
くは、 NEC 121コンタクトセンター 
の修理受付窓口にご相談ください。 

液晶ディスプレイ、 

八ードディスクドライブ、 
DVD/CD ドライプ、 
キーボード、 

マウス、 

フアン 


記載部品は代表例でず。機種により構成部品び異なりまず。詳しくは、 r 仕様一 
覧」をご覽ください。 

有寿命部品の交換時期の目まは、 1 曰 8 時間のご使用で 1 年 36 已曰として約已年でず。 
上記期間はあくまでち目をであり、上記期間中に故障しないことやお償修理をお約 
束ずるちのではありません。 

また、長時間連続使用等のご使用状態や、温湿度を件等のご使用環境によっては早期 
に部品交換が必要となり、製品のな証期間内であっても有償となることびありまず。 

本製品の補修用性能部品の最ほ保有期間は、 PC 本体、オプション製品について 
は製造巧切を6年でず。 
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I パソコンの譲渡、廃棄、 
改造について 


* パソコンを他人に譲るとき、廃棄ずると； 
;さのを意事項を説明しまず。また、パソ; 

J コンの改造はおこなわないで<ださい。 ■ 

♦ ♦ 



このパソコンを譲渡するには 


© バソコン内の A - ドディスクには個人的に作成した情報びをく含まれてしほず。 
第 H 者に情報が漏れないよラに、譲渡の際にはこれ5の情報を削除ずることをお 
ずずめしまず。このバソコン① A - ドディスクのデータを消去ずるち法について 



は、『パソコンのトラブルを解巧ずる 本』 ① r 再セットアップディスクを使って再 
セットアップずる J -「 A — ドディスクのデータ消去」をご覧ください。 

譲渡するお客様へ 

このバソコンを第=者に譲ミ度(売却)する場合は、なの条件を満たす必要びありま 


す。 


1. 本体に添付されているずべてのちのを譲渡し、複製物を一切巧持しないこと。 

2. 各ソフトウェアに添付されている r ソフトウェアのご使用を件」の譲渡、移励こ 
関ずるを件を満たずこと。 

3. 譲渡、移転び認め6れていないソフトウェアについては、削除したを譲ミ度ずる 
こと(本体に添付されている r ソフトウェア使用を件適用一覽」をご覧くださ 
い)。 

《第云ちに譲渡病却)ずる製品をお客様登録している場合は、 121 ware.com 
のマイぺージ ( http :// 121 ware . com / my /) の保有商品情報で削除いただく 
か、または E メールアドレス webmaster @121 ware.com 宛にご連絡くださ 
い。 

譲渡を受けたお客様へ 

NEC ノ ソナル商品総合情報サイト n 21 ware.com」 での登録をお願いします。 

http://l 21 ware . com / my / にアクセス 
♦はじめて登録ずるかた 
r 新規取得」をクリックして登録 
前 A ガキ、オンライン、 FAX などで登録されたかた 
r インターネット1•: m のち法でご登銀きみの方はこち5」をクリックして登録 
参ずでに□グイン ID をお持ちのかた 

「□グイン」をクリックして、□グインを、保有商品情報の r 新規•追加登録」 
で登録 

インターネットに接続でをないかたは、お客様登録に必要な;欠の事項を記入し、 

郵送してください。 
























1. 本体型番、型名のいずれかとな証書番号 

(本体背面/側面またはな話書に記載の型番/型名のいずれかと製造番号） 

2. 氏名、住所、電話番号、 E メールアドレス、中古購入された場合はそのご購入巧、 
ご購入曰 

3. 121 ware お客様登録番号 

a ソ前登録されてずでに「121 ware お客様登録を号」をお持ちのかたは、記入 
をお願いしまず。） 

巧巧 

干1 43-8691 ま京都大森郵便局化書箱已号 
NEC 121 ware 登録センター係 


( このパソコンを廃棄するには 

本製品は r 資源有効利用促進法」に基づ < 回収再資源化対応製品で 
す。 PCU サイクルマークび銘板(パソコン本体の左側面または背面 
にある型ま、製造番号び記載されたラベル)に表示されている、また 
は PCU サイクルマークのシールび貼り付けられている弊社製励ま、 
興社び責任を持って回収、再資源化いたします。希少資源の再利用 
のため、不要になったパソコンの U サイクルにご協力ください。 



巡 

I 」サイクル 


当該製品をご家庭から排出する際、弊社規約に基づ < 回収'再資源化にご協力いた 
だける場合は、別途回収再資源化料金をご負担いただ < 必要はありません。 

廃棄時の詳細については、 NEC パーソナル商品総合情報サイト 

ri 21 ware.comj ( URL ： http :// l 21 ware . com / support / recyclesel /) 

をご覧ください。 

なお、下記の窓□でち廃棄についてお問い合わせいただけます。 

NEC 121コンタクトセンター 

回収リサイクルのお問い合わせ受付時間: 9:00〜 17:00( 年中無休） 

ほ 0120 -977-1 21 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

携帯電話や PHS 、 もしくは IP 電話など、フ U —コールをご利用いただけないお客 
様は下記電話番号へおかけ<ださい。 

03-6670-6000 (東京）(通話料金はお客様負担になりまず） 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 
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当該製品び事業ちから排出される場合(産業廃棄物として廃棄される場合)、当社 
は資源有効利用促進法に基づを、当社の回収 • 1」サイクルシステムにしたびって積 
極的に資源の有効利用につとめています。廃棄時の詳細については、下記のホー 
ムページで紹介している窓□にお問い合わせください。 

URL ： http :// www . nec . co . jp / eco / ja / products /3 r / shigen _ menu.html 

※本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予吉なしに変更することびあります。 

八ードディスク、メモ y — 力ード上のデータ消去に関するごま意 

© 本内容は r バソコン①廃棄•譲渡時の A - ドディスク上のデータ消去に関ずる 
ごを意」①趣旨に添った内容で記載していまず。詳細は似下のホームぺージを 
ご覧ください。 

http :// itjeita . or . jp / perinfo / release /0204 11 .html 

パソコンの八ードディスクやメモ U —カードには、お客様び作成、使用した重要 
なデータび記録されています。このパソコンを譲ミ度または廃棄するとをに、これ 
らの重要なデータ内容を消去することび必要になります。「データやファイルの 
消去」、「八ードディスクの初期化（フォーマット)」、「メモ U —カードの初期化 
(フォーマットり、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなラと、記録さ 
れたデータの管理情報び変更されるために Windows でデータを探すことはでを 
なくなりますび、八ードディスクやメモ U —カードに磁気的に記録された内容び 
完全に消えるわけではありません。 

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、八ードディスクや 
メモ U —力ードから消去されたはずのデータを読み取ることび可能な場合びあ 
り、悪意のある人によって予期しない用途に利用されるおそれびあります。 

お客様び廃棄•譲渡などをおこなう際、 A — ドディスクおよびメモリーカード上の 
重要なデータの流出トラブルを回避ずるために、記録された全データをお客様の 
責任において完全に消去ずることび非常に重要でず。データを消去ずるためには、 
専用ソフトウェアまたはサービス（ともに有償)を利用ずるか、 A - ドディスク上 
のデータを金おや強磁気により物理の•磁気のに破壊(メモリーカードの場合は、 
金植による物理の破壊のみ）して、読めなくずることを推奨しまず。 

このパソコンでは、再セットアップディスクを作成して、八ードディスクのデー 
夕消去びでをます。詳しくは『ノてソコンのトラブルを解ミ夫する本』の r 再セットアッ 
プディスクを使って再セットアップする」 - r 八ードディスクのデータ消去」をご覧 
<ださい。 
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また、八ードディスクやメモ U- 力ード上のソフトウェア （OS、 アプ1」ケーシヨ 
ンソフトなど）を削除することなく譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾 
契約に巧触する場合びあります。十分な確認をおこなって < ださい。 

( 地上デジタル放送でほ用する個人情報の消去に関するごま意 ) 

お客様び廃棄•譲ミ度などをおこなラ際、地上デジタル放送のデータ放送で使用した 
個人情報を消去することびお要になります。個人情報の消去には SmartVision を 
使用します。詳しくは、『テレビを楽しむ本』付録の r 個人情報を消去する」をご覧 
<ださい。 
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Ij ± 様一覧 



本は仕様一覧 VALUESTAR N スタンダー 



VN 770/ RG 6 W 、 VN 770/ RG 6 B 、 VN 7 已 0/ RG 6 W 、 VN 7 已 0/ RG 6 B 


型名 

VN 770/ RG 6 W 

VN 770/ RG 6 B 

VN 7 已 0 /RG 巨 W 

VN 7 已 0 /RG 巨 B 

型番 

PC - VN 770 RG 6 W 

PC - VN 770 RG 巨巨 

PC - VN 7 已 ORG 巨邮 

PC - VN 750 R 白巨 B 

インストール os’ ヴポート 0S 

Windows Vista ® Home Premium with Service Pack 1( SPl ) 正規版※ 27 

CPU 




インテル画 Co 旧™2 Duo フ□セツサー E 7200 (己.己 3 GHz ) 


2 次キャッシュメモリ 

3 MB 

パスク□ック 

システムパス 

1.066 MHz 


メモリバス 

800 MHz 

チップセット 

NVIDIA ® GeForce ® 白300 

メインメモ U 

標準容量/最大容量 

2 GB ( DDR 2 SDRAM / SO-DIMM 1 GBX 2、 
PC 2-6400 対応、デュアルチャネル対応)/ 

4 G 己※3&31 

2 G 日 ( DDR 2 SDRAM / SO-DIMM 2 GB X 1、 
PC 2-6400 対応、デュアルチャネル対応巧能&30)/ 
4 GB &3 


ス□ット数 

S 0- DIMM ス□ット X 2 [空き： 0] 

S 0- DIMM ス□ット X 2 [空き： 1] 

表示機能 

ディスプレイ 



19型ワイド(スーパーシャインビュ ー EX 巧晶）[ディスフレイ本体一体型] 



表示寸法(アクティブ表示エリア） 

4080 A /) X 2 已已 （ H)mm 



画素ピッチ 

0.285 mm 



LC □ドット抜けの割合※4 

0.00013% む下 


表を色 

本体標準ディスフレイ 

最大約1.677万色 （1.440 X 900 ドット、1，024 X 7 已8ドット※巨、800 X 600 ドット※巨） 


(解像廚※已 

本磯のサポート 
ずる表示モード 

デジタル 

ディスプレイ 

—※7 




アナ□グ 
ディスプレイ 

-※7 




HDM 胺続時 

-※7 


グラフィックアクセラレータ 

NVIDIA ® GeForce ® 日300に巧蔵 


グラフィックスメモ IJ &2&8 

最大8日日 M 己※日 

ドライブ 

八ードディスクドライブ※10 

約已〇 0 GB(Serial ATA 、 7,200回窗/分） 

約320 GB(Serial ATA 、 7,20□回窗/分） 



Windows ® 

システムから 

C ドライブ/ 
空き容量 

約 83 GB /約巨 0 G 巳 



認識される 
容量※ 1 1 

□ドライブ/ 
空き容量 

約3巨 6 GB / 約 366 GB 

約 198 GB / 約 198 GB 


DVD / CD ドライブ(詳細は別表をご覧ください） 

ス□ットイン DVD スーパーマルチドライブ [ DVD - R/+R 2層書込み] 

サウンド機能 

スピーカ 

内蔵ステレオスピーカ （3 W +3 W ) 


音源/サラウンド機能 

インテル® High Definition Audi □準拠(最大1日 2 kHz /24 ビット※24、ステレオ PCM 同時録音再 
生機能、 MO 再生機能 [ OS 標準])、 MaxxAudio ® 機能※28、 3 D 才ーデイオ （Direct Sound 3 D 巧 
応)、マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング） 


サウンドチップ 

ReafTek 社製 ALC 2 巨己搭載 

通信機能 

LAN 

1000 BASE - T /1 00 BASE - TX /1 0己 ASE-T 对応 


ワイヤレス LAN 

高速 Draft 1 In 対応ワイヤレス LAN 本体网或※2已※2日 
( IEEE 802 .1 In Draft 2.0、 IEEE 802.1 la / b / 巨準拠） 

TV 機能(詳細は別表をご覧ください） 

地上デジタル放送、地上アナ□グ放送対応※12 

- 


入力装置 

キーボード 

ワイヤレスキーボード※111己 （1 09キーレイアウト準拠、ワンタツチスタートポタン、 

ECO ボタン付を） 


マウス 

ワイヤレスレーザーマウス※13※巧※ 1 6(横スク□—ル機能付き） 


1」モコン 

ホが線リモコン※1己 


- 



ボタン 

明るさ調節つまみ/画面消なボタン 

巧部インター 

USB 

4ピンX巨 [USB 2.0] (パソコン本体ち側面の端子にパワーオフ US 日巧電機能付き※ 17) 

フェイス 

IEEE ]3 g 4( DV ) 

4ピン X 1 


LAN 

RJ 4 己 XI 


サウンド関連 

ライン出力 

へッドフォンと共用（ライン出カレベル IVrms ) 



マイク入力※18 

ステレオミニジャック xl ( マイク入カインピーダンス日 4 kn 、 入カレベル100 mVrms (マイク 
ブースト有巧時は已 mVrms )、 バイアス電圧2.己 V ) 



ヘッドフォン出力 

ステレオミニジャック XI ( へッドフォン出カインピーダンス 1 已〜 loonr 推撰 32 n 」、 出力電力 
己 mW /32 Q ) 


力ードス□ット 

メモ IJ - カード 

トリフルメモリース□ット X ] 《19 旧□メモ U - 力ード （ SDHC メモリーカード）※己0、 

メモリースティック（メモ U — スティック PRO 、 メモリースティック PR 0- HG デュオ）※21、 
xD - ピクチ 1 ^- 力ード] 

巧お寸法 

本体(突超部除く） 

4日己 ( W ) X1日已 ( D ) x 374( H ) mm (ディスプレイ最ル傾斜時） 

4日已 ( W ) X 2 已 1( D ) X 3 已日 ( H ) mm (ディスプレイ最大傾斜時） 


キーボード 

396( W ) X 1己 0(0) x 32( H)mm 


U モコン 

已 3( W ) X 22 己 ( D ) x 29( H)mm 

- 
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型名 

VN 770/ RG 6 W VN 770/ RG 6 B 

VN 750/ RG 6 W VN 7 己 0 /RG 巨 B 

質量 

本体 

約江 6 k 巨 

約 9.2 k 巨 

キーボード/マウス/リモコン 

約8己0巨※22 /約72巨※22 /約130旨※22 

約850巨※22 /約72旨※22 /- 

電源 

AC 1 0 0 V ± 1〇〇ん已0/日 OHz 

消費電力 1標準/最大/ス U -プ状態時 

約 80 W /約1己 5 W /約 3 W 

約 72 W /約1已己 W /約 3 W 

省エネまに基づ<エネルギー消費効率※23 

腔分0.00061 ( AAA ) 

腔分0.00060 ( AAA ) 

電波障害対策 

VCCI Class 巳 

溫显度条件 

10〜3已で、20〜80〇/〇(ただし結露しないこと） 

本体色 

ピュアホワイト 1ファインブラック 1ピュアホワイト 1ファインブラック 

主なソフトウェア 

Microsoft ® Office Personal 2007《2日 

主な添付品 

マニュアル、 B - CAS 力ード、 AC アダプタ、リモコン、 
乾電池(単 S アルカリ：4本、単四マンガン:2本） 

マニュアル、 AC アダフタ、乾電池(単云アルカリ:4本） 


上記の内容は本体の八ードウエアの仕様であり、オペレーテイングシステム、アプリケーションによっては、上記の A — ドウエアの機能をヴポートしていない場 
合びあ0ます。 
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• X ’1 :増設メモ IJ は、 PC - AC - ME 032 C (1 GB 、 PC 吕-已400)、 PC - AC - ME 033 C (2 GB 、 PC 吕 -6400) を推奨します。他社製の増設メモ U の装着は、動作を 
保罰するちのではありません。他な製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるよラお願いいたしまず。 

《 吕：グラフィックスメモリは、メインメモリを巧用します。 

《 3 : 最大 4 GB のメモリを搭載可能ですが、 PCI デバイスなどのメモ U 領域を確保するために、すべての領域を使用ずることはでさません。なお、装置構成に 

よってご利巧可能なメモ1」宮量は異な0ます。 

《 4 ： ISO 13406 -吕の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 

《 己：本体標準ディスプレイの最大解像度よりかさい解像度を選択した場合、拡大表示機能で画面全体に表示しまず。ただし、拡大表示によってで字や線な 
どの太さが不均一になることがあ0ます。 

《 6 :画面が横ち向に}広大されて表示されます。 

《 7 :接続はでさません。 

《 8 :パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの宮量によって利用可能なグラフィックスメモ 

リの撒宮量は異なります。また、ディスプレイドライバ変更により総容量が変わる場合があります。利用巧能なグラフィックスメモ U の総容量とは、 
Windows Vista ® 上で一時的に使用ずる共有メモ U やシステムメモリを含んだ最大の容量を意昧します。 

《 日：出荷時の BIOS Setup Menu の設定値は吕己巨 M 目になります (64 M 目/1吕 SM 目選巧巧)。 

《10: 1 GB を10憶パイトで計算した場合の数値でず。 

《11:ち記むがの宮量は再セットアップ用領域として占有されます。 

& 1吕：出荷時の解像度/色数むがでは TV 機能を利用でさません。 

《 13 :金属製の机の上などで使用した場合に、動作に該響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおずすめします。 

《14:キーボードの電池寿命は、アルカリ電池で連続巧用した場合、最大約1，000時間です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なりまず)。 

《1已：使巧可能な距離は約 3 m です(ただし、ご掩用①環境条件やち法により異なります)。 

《1巨：マウスの電池寿命は、アルカリ電池で連続掩用した場合、最大約1已〇時間です(ただし、ご使巧の環境条件や方法により異なります)。 

《17: AC アダプタを接続している場合①み疫えます。動作確認済み機器に関しましては http :// 121 ware . com / navigate / products / pc / connect / usb / 
list . html をご覧ください。バワーオフ USB 巧電機能は、ご睛入時の巧態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフ US 目充電の設定」 
でオンにして < ださい。 

《18:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推駕します。 

《1日：それぞれのメモリーカードは、各々同時に巧用することはでさません。「マルチメディアカード ( MMC )」 はご利用でさません。善作権保護機能には対応 
しておりません。ただし、添付ソフト rSD - MobileImpactforNEC 」 を使巧した場合には 、 「SD メモリーカード 」、 「SDHC メモリーカード」の善作権 
保護機能対応とな0ます。 

《吕0: 「 SDI 0 力ード」には対応しておりません。 「 min 旧 D 力ード_!、 「 micros □力ード J をご巧用の場合には、 SD 力ード変換アダプタをご利用ください。 

microSD カードー min 旧 D カード変換アダプター SD カード変換アダプタの吕サイズ変換には対応しておりません。詳しくは 「 minis □カード」、 
「 microSD 力ード」の取扱説明書をご覧ください。 

※吕1:「メモ U - スティックデュオ」をご使用の場合には、「メモリースティックデュオ J アダプターをご利用ください。「メモリースティックマイク DKMg ) 
をご使巧の塌合には、「メモ U - スティックマイク DKMg ) スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモ U - スティックマイク DKMg ) 
一 r メモ U — スティックマイク nJtM 吕)デュオサイズアダプター-►「メモ U — スティックデュオ」アダプターの2サイズ変換には対応してお0ません。 
詳しくは「メモリースティックデュオ」、「メモ U - スティックマイク □ J ( M 2) の取扱説明書をご覧ください。本機は4ビットパラレルデータ転送に対 
応してお0ます。ただし、お使いのメモリーカードによっては読出し/書込みにかかる時間は異な0ます。「メモ U — スティック PR 0- HG デュオ」の8 
ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。善作権巧農機能(マジックゲート）には対応しておりません。 

《吕吕：乾電池の質量は含まれてお0ません。 

《吕3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したちのです。吕〇07年度基準で 
表示しております。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%け上200%末満、 AA は達成率吕〇0%な上巳00%末満、 AAA は達成率己00%な上を 

W します 〇 

※吕4 :量子化ビットやサンプ IJ ングレートは、 0 S や使用するアブ IJ ケーションなどのソフトウェアによって異な0ます。 

• X - 吕已： IEEE 80 吕 .1 1 n Draft 2.0および IEEE 802 .1 1 a / b / 呂準拠。ただし 「 IEEE 吕 02.1 1 n Draft 吕 .0 準拠 J の表言己は、他の IEEE 80 吕 .1 1 n Draft 2.0対応裂品 
との接続性を保罰するちのではありません。理論上の最大通信速度は送受信とちに300 Mbps ですが、実際のデータ転送速度を示すちのではありませ 
ん。接続先の1 In ワイヤレス LAN 機器の仕様により、接続時の速度が異なります。 IEEE 80 吕 .1 1 n D 旧 ft 吕.0は WPA - PSK ( AES )、 WPA 吕 - PSK ( AES ) 
対応、 IEEE 80 吕 .1 la / b / 呂は WEP (日4/1吕 8 bit )、 WPA - PSK ( TKIP / AES ). \/ VPA 2- PSK ( AES ) 対応。 IEEE 80 吕 .lln Draft 2.0 ( W 已已3)、 
および IEEE 8 日吕 .1 la ( W 已 2/ W 已 3) ワイヤレス LAN の使用は、電波ま令により屋间こ限定されます。已 GHz 帯ワイヤレス LAN は、 IEEE 呂02.1 In 
Draft 2.0 ( W 已 2/\ A / 已 S / W 已巨 ）33 ぶび IEEE 扫02.11 a (\ A / 己吕 / W 巳 S / VV 已巨）準拠です。 

※吕巨： IEEE 802.1 lb / 巨(吕 .4 GHz ) と IEEE 扫02.1 la (已 GHz ) は互換性がありません。接続对象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、植用状ミ兄、ご使用 
のアプリケーションソフトウェア、 0 S などによってち通信速度、通信距離に影響する場合があ0ます。 J 已吕 / W 已吕 / W 已3/叫已日は社団法人電子情報 
技術産業協含による表記です。詳細は ht 也//け. jeita . or . j 日/ perinfo / committee / pc /0 已〇己1日_已呂 hz / index . html をご覧ください。 

※吕7 : 32ビット版、日本語版です。添付①ソフトウェアは、インス!ルされている 0 S でのみご利用でさます。別売の 0 S をインス!ルおよびご利用ずる 
ことはできません。ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 

《吕8: MaxxAudio ® はの蔵スピーカ専巧の機能です。ヘッドフォン/才ーディオ出力端子、 HDMI 出力、 USB 才ーディオなどを使用したが部機器では動作し 
ません。 

《吕日： Microsoft ® Office 2007 Service Pack 1をインストール済み。マニュアル添付。 

《30 :宮量が異なるメモリを増設した場合は、がないメモリに合わせた宮量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 

《31:最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り列して、別売りの増設メモリ(吕 GB ) を吕枚実装ずるが要があります。 
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( 本は仕様一覧 VALUESTAR N コンパクトタイプ J 


VN 已 70/RG6VV 、 VN 已 70/RG6B 、 VN 已〇 0/RG6VV 、 VN 已〇 0/RG6B 


型名 

VN 570/ RG 6 W 

VN 已 70/ RG 己 B 

VN 500/ RG 6 W 

VN 已〇 0/ RG 己 B 

型番 

PC-VN 已 70 RG 巨 W 

PC-VN 已 70 RG 巨 B 

PC - VN 已〇 OR 白巨 W 

PC - VN 已〇 OR 白巨 B 

インストール os’ ヴポート OS 

Windows Vista か Home Premium with Service Pack 1( SPl ) 正規版※ 27 

CPU 




AMD Athlon ™ X 2 デュアルコア•プ□セッサ QL -60 (1 .日 OGHz)(AMD PowerNow !™ テクノ 
□ジ対応※ 1) 


2 次キャッシュメモリ 

1 UB (卜ータル） 

パスク□ック 

システムバス 

3600 MHz HyperTransportS.O 


メモリバス 

667 MHz 

チップセット 

NVIDIA ® 巨 eForce ® 白100 U G 

メインメモ U 

標準容量/最大容量 

2 GBCDDR 2 SDRAM / SO-DIMM 2 白 Bx 1 、 PC 2 -已300巧応、デュア J レチャネ J レ巧応巧官目※30)/ 
4 GB &4 


ス□ット数 

SO - DIMU ス□ット X 2 [空を： 1] 

表示機能 

ディスフレイ[型番] 

] 巨型ワイド(スーバーシャインビュ ー EX 2 液晶）[ディスプレイ本体一体型] 



表示すま(アクティブ表示エリア） 

3己 3( W ) xl 日 8( H)mm 



画素ピッチ 

0.2 已 8 mm 



LC □ドット抜けの割合※己 

0.00023% む下 


表示色 

本体標準ディスフレイ 

最大約1，曰77万色（1，3巨已 X 7巨8ドット、1.024 X 7 日8ドット※7、80 0 X 曰00ドット※ 7) 


(稱像廚※巨 

本機のサポート 
する表示モード 

デジタル 

ディスプレイ 

— 《8 




アナ□グ 
ディスプレイ 

—※8 




HDM 腊続時 

— 《8 


グラフィックアクセラレータ 

NVIDIA ® GeForce ® 91 OOM G に內蔵 


グラフィックスメモ U ※己※日 

最大 8 日日 UB &2 日 

ドライブ 

八ードディスクドライブ※10 

約2己 0 G 日 （Serial ATA 、 己1400回転/分） 



Windows ® 

システムから 

C ドライブ/ 

空を容量 

が I 83 G 己/が ) 日 0 G 巨 



認識される 
容量※ 1 1 

D ドライプ/ 
空を容量 

約 133 GB / 約 133 G 巨 


DVD / CD ドライブ(詳細は別表をご覧くださし、） 

ス□ットイン DVD スーバーマルチドライブ [ DVD - R/+R 2層書込み] 

サウンド機能 

スピーカ 

内蔵ステレオスピーカ (2 W +2 W ) 


音源/サラウンド機能 

インテル® High Definition Au 出□準拠(最大1 92 kHz / 己4ビット※24、ステレオ PCM 同時録音再 
生機能、 MIDI 再生機能 [0 S 標準])、 3 D 才ーディオ （Direct Sound 3□対応)、マイク機能（ノイズ抑 
制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング） 


サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 26 日搭載 

通信機能 

LAN 

1000 BASE - T /1 00 BASE - TX /1 0己 ASE-T 対応 


ワイヤレス LAN 

高速 Dra 鬥] In 巧応ワイヤレス LAN 本体内蔵※2己※2巨 （ IEEE 802 .1 In □旧け2.0、 

IEEE 802.1 la / b /臣準拠） 

TV 機能(詳細は別表をご覧ください） 

地上デジタル放送、 

地上アナ□グ放送对麻※12 

■ 

入力装置 

キーボード 

ワイヤレスキーボード※ 13^14^15(1 0 日キーレイアウト準拠、ワンタツチスタートボタン、 

ECO ボタン巧き） 


マウス 

ワイヤレスレーザーマウス※ 1 116(横スク□-ル機能付を） 


U モコン 

ホ外線リモコン※ 1 己 


- 



ボタン 

明るさ調節つまみ/画面消のボタン 

巧部インター 

USB 

4ピン X 4 [USB 2.0] (パソコン本体ち側面の端テにパワーオフ USB 巧電機能付き※ 17) 

フェイス 

LAN 

RJ 4 己 XI 


サウンド関連 

ライン出力 

ヘッドフォンと共用（ライン出カレベル ] Vrms ) 



マイク入力※18 

ステレオミニジック X 1(マイク入カインピーダンス 32 kn 、 入カレベル lOOmVrms (マイク 
プースト有効時は己 mVrms )、 バイアス電圧己.已 V ) 



ヘッドフオン出力 

ステレオミニジック XI ( へッドフォン出カインピーダンス]6〜100 nr 推撰 32 n 」、 出力電力 
己 mW /32 n ) 


力ードス□ット 

メモ IJ ーカード 

卜 U プルメモリース□ット乂！※！日 [ SD メモリーカード （ SDHC メモ U - 力ード）※20、 

メモ IJ - スティック（メモリースティック PRO 、 メモリースティック PR 0- HG デュオ）※21、 
xD - ピクチ 1 ^- 力ード] 

夕術寸法 

本体(突起部除 <) 

43巨 ( W ) X 14日の） X 3 目 0( H ) mm (ディスプレイ最小傾斜時） 

43巨 ( W ) x 207( D ) x 327( H ) mm (ディスプレイ最大傾斜時） 


キーボード 

396( W ) X I 已 □(□) x 32( H)mm 


U モコン 

己 3( W ) X 22 己 （ D ) x 29( H)mm 

- 
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型名 

VN 己 70 /RG 已 W VN 已 70 /RG 己 B 

VN 己00 /RG 已 W VN 已〇 0 /RG 日 B 

質量 

本体 

約 4.2 k 巨 

約 4. 1 kg 

キーボード/マウス/リモコン 

約8已〇邑※己2 /約72有※2己/ 

約130呂※22 

約8曰0巨※22 /約72呂※22 /- 

電源 

AC 1 0 0 V ± 1〇口ん 50/60 HZ 

消費電力 1標準/最大/ス U -プ状態時 

約已 1 W / 約 90 W /約 2 W 

約 45 W /約 90 W /約 2 W 

省エネまに基づくエネルギー消費効率※23 

腔分0.0018 ( AA ) 

腔分0.001己 ( AA ) 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

温湿度条件 

10〜3已で、2□〜80%(ただし結露しないこと） 

本体色 

ピュアホワイト 1ファインブラック 1ピュアホワイト 1ファインブラック 

主なソフトウェア 

Microsoft ® 0斤 ice Personal 2007《28 

主な添付品 

マニュアル、 B - CAS 力ード、 

ガジエットポケット、フット個、 AC アダプタ、 
リモコン、乾電池(単云アルカ U :4 本、単四マン 
ガン: 2本） 

マニュアル、ガジエットポケット、フット：2個、 
AC アダフタ、 

乾電池(単 S アルカリ：4本） 


上記の内容は本体の八ードウエアの仕様であり、オペレーテイングシステム、アプリケーションによっては、上記の A — ドウエアの機能をヴポートしていない場 
合びあ0ます。 





















付 



《 1:システム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。 

《 吕：増設メモ U は、 PC - AC - ME 032 C (1 G 目、 PC 吕-曰400)、 PC - AC - ME 033 C (吕 GB 、 PC 吕-日40 0) を推奨します。他な製の増設メモリの装窟ま、動作を 
保証するちのではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。本体の仕様 
上メモリ J くス日日 7 MHz ( PC 2 -已30 0) で動作します。 

《 3 :グラフ ィッ クスメモリは、メインメモリを保用します。 

《 4：最大 4 GB のメモリを搭載可能ですが、 PCI デパイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装置構成に 

よってごが用可能なメモ U 宮量は異な0まず。 

《 已：に013406-吕の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 

《 6 :本体標準ディスプレイの最大解像度よりかさい解像度を選択した場合、 J 広大表示機能で画面ま体に表示します。ただし、拡大表示によってで字や線な 

どの太さが不巧一になることがあ0ます。 

《 7 :画面が横ち向に拡大されて表示されまず。 

《 8 :接続はでさません。 

《 日：パソコンの動作状況によりグラフィックスメモ U 宮量が最大値まで変化しまず。搭載するメインメモ U の宮量によって利用可能なグラフィックスメモ 
U の総宮量は異なります。また、ディスプレイドライバ変更により総容量が変わる場合がありまず。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、 
Windows Vista ® 上で一時的に使巧ずる共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。 

《10:1 GB を10憶パイトで計算した場合の敦値でず。 

《11:ち記ながの宮量は再セットアップ巧領域として占有されます。 

《1吕：出荷時の辭像度/色数な列では TV 機能を利用でさません。 

《13:金属製の机の上などで使用した場合に、動作に該響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおずすめします。 

《 14:キーボードの電池寿命は、アルカリ電池で連続巧用した場合、最大約1,000時間です(ただし、ご使巧の罵境条件や方法により異なります)。 

《1已：使巧可能な距離は約 3 m です(ただし、ご巧用の環境条件やち法により異なります)。 

《16:マウスの電池寿命は、アルカリ電池で連続を用した場合、最大約1已〇時間でず(ただし、ご使巧の環境条件や方まにより異なりまず)。 

《17: AC アダプタを接続している場合のみ使えます。動作確認済み機器に関しましては htt | D :// l 2 lware . com/navi 径 ate / products / pc / connect / usb / 
list . html をご覧くださし、パワーオフ USB 巧電機能は、ご睛入時の巧態ではオフに設定されています。使用ずる場合は、「パワーオフ US 目巧電の設定」 
でオンにして < ださい。 

《 1 S : パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推摆します。 

《1日：それぞれのメモリーカードは、各々同時に巧用することはでさません。「マルチメディアカード ( MMC )」 はご利用できません。善作権保護機能には対応 
しておりません。ただし、添付ソフト rSD - MobileImpactforNEC 」 を使用した場合には 、 「SD メモリーカード 」、 「SDHC メモリーカード」の善作権 
保護機能対応とな0ます。 

《吕0: 「 SDI 0 力ード」には対応しておりません。 「 min 旧 D 力ード J 、「 micros □力ード J をご巧用の場合には、 SD 力ード変換アダプタをご利用ください。 

microSD カードー min 旧 D カード変換アダプター SD カード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは 「 min 旧□カード」、 
rmicroSD 力ード」の取扱説明書をご覧ください。 

※吕1:「メモ U - スティックデュオ」をご使用の場合には、「メモリースティックデュオ J アダプターをご利用ください。「メモリースティックマイク CKMg ) 
をご使用の場合には、「メモ U — スティックマイク □ J ( M 2) スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモ U — スティックマイク □ J ( M 2) 
一「メモ U — スティックマイク nJtM 吕)デュオサイズアダプター-叶メモ U — スティックデュオ」アダプターの2サイズ変換には対応してお0ません。 
詳しくは「メモリースティックデュオ」、「メモリースティックマイク □ KM 2) の取扱説明書をご覧ください。本機は4ビットパラレルデータ乾送に対 
応してお0ます。ただし、お使いのメモリーカードによっては読出し/書込みにかかる時間は異な0ます。「メモ U — スティック PR 0- HG デュオ」の8 
ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。善作権な護機能(マジックゲート）には対応しておりません。 

《吕2:乾電池の質量は含まれてお0ません。 

《吕3:エネルギー消費効率とは、曹エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したちのでず。2007年度基準で 
表示しております。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%む上200%未満、 AA は達成率吕〇0%け上巳00%未満、 AAA は達成率己0 0% LU 上を 
。します 〇 

※吕4 :量子化ビットやサンプ IJ ングレートは、 0 S や使用するアブ IJ ケーシヨンなどのソフトウェアによって異な0ます。 

SSS 吕已： IEEE 802.1 1 n Draft 吕 .0 および IEEE 80 吕 .1 1 a / b / 呂準拠。ただし 「 IEEE 扫 02.1 1 n Draft 吕 .0 準拠 J の表言己は、他の IEEE 802 .1 1 n Draft 吕 .0 対応製品 
との接続性を保罰するちのではあ0ません。理論上の最大通信速度は送受信とちに300 Mbps ですが、実際のデータ転送速度を示すちのではありませ 
ん。接続先の1 In ワイヤレス LAN 機器の仕様によ0、接続時の速度が異なります。 IEEES 0 吕 .1 1 n D 旧れ吕 .0 は WPA - PSK ( AES )、 WPA 吕 - PSK ( AES ) 
対応、 IEEE 802 .1 la / b / 呂は WEP (日4/1吕 8 bit )、 WPA - PSK ( TKIP / AES ). \/ VPA 2- PSK ( AES ) 対応。 IEEE 80 吕 .lln Draft 吕 .0(\ A / 已 2/ V \/ 已3)、 
および IEEE 80 吕 .1 la ( W 已 2/ W 已 3) ワイヤレス LAN の使曲ま、電波法令により屋阿こ限定されます。已 GHz 帯ワイヤレス LAN は、 IEEE 802.1 In 
Draft 2.0 ( W 已 2/\ A / 已 S / W 已扫 ）33 ぶび IEEE 扫02.11 a (\ A / 己吕 / W 巳 S / VV 已巨）準拠です。 

※吕6 : IEEE 802.1 lb / 呂(吕 .4 GHz ) と IEEE 吕02.11 a (已 GHz ) は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、陣巧状況、ご使巧 
のアプリケーシヨンソフトウェア、 0 S などによってち通信速度、通信距離に影響する場合があ0ます。 J 已吕 / W 已吕 / W 已3/叫已日は社団法人電子情幸長 
技術産業協含による表記です。詳細は http :// it . ieita . or . jp / perinfo / committee / pc /050516_5 ghz / index.html をご覧ください。 

※吕7 : 32ビット版、日本語版です。添付①ソフトウェアは、インス!ルされている 0 S でのみご利巧できます。別売の 0 S をインス!ルおよびご利用ずる 
ことはでさません。ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 

※吕8 : Microsoft ® Office 2007 Service Pack 1 をインス I -- ル済み。マニュアル添付。 

※吕日：出荷時の巨 I 0 S Setup Menu の設定値は吕已巨 M 目になります （1 吕 8 M 巨選巧巧)。 

《30 :宮量が異なるメモリを増設した場合は、がないメモリに合わせた宮量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 
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{ DVD / CD ドライブ仕様一覧 


ドライブ※！ 

ス□ット イン DVD スーパーマルチ ドライブ (DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW) 

(パ ッファ アンダーランエラー防止機目目付を） [DVD-R/+R 2層書込み]※2 

読出し 

CD-R0M《3 

最大24倍速 


CD-R 

最大24を速 


CD-RW 

最大24を速 


DVD-ROM 

最大8倍速 


□VD-R 

最大8倍速 


□VD+R 

最大8倍速 


□VD-RW 

最大8倍速 


□VD+RW 

最大8倍速 


□VD-RAM ※日 

最大5倍速 


□VD-R に層)※日 

最大8倍速 


□VD+R に層） 

最大8倍速 

書込み/書換え 

CD-R 

最大24倍速 


CD-RW&4 

最大10を速 


□VD-R ※已 

最大8倍速 


□VD+R 

最大8倍速 


□VD-RW&8 

最大6倍速 


□VD+RW 

最大8倍速 


□VD-RAM ※日 

最大5倍速※10 


□VD-R に層）※ 7 

最大6倍速 


□VD+R に層） 

最大6倍速 


《 1:使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していない場合びあります。 

《 吕：扫 cm ディスクはご使用になれません。 

《 3 : Super Audio C □は、パイブ U ッドの CD Layer のみ読出し可能でず。 

《 4: Ultra S 日 eed CD-RW ディスクはご巧用になれません。 

《 已： DVD-R は、 DVD-R for General Ver.2.0/2.1 に準拠したディスクの書込みに対応しています。 

《 6 :追記モードで記録された DVD-R(2 層)ディスクの読出しはヴポートしておりません。 

《 7 : DVD-R に層)書込みは、 DVD-R for DL Ver. 3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応でず。 

《 8 : DVD-RW は、 DVD-RWVer.l.1/1. 2に準拠したディスクの書換えに対応していまず。 

《 日： DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面 4.7G 日）に準拠したディスクに対応していまず。また、力ートリッジ式のディスクは巧用でさませんので、力ート 
リッジなし、あるいはディスク取り出し可能な力ートリッジ式でディスクを取り出してご利用くださし、。 DVD-RAM Ver.l (片面と日 GB) の読出し/書 
換えはサポートしておりません。 

《10: DVD-RAM1 2倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。 
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( TV 機能仕様-覧 



型名 

VN770/RG6W VN 770 /RG 已 B 

VN 己 70/RG6\A/ VN 已 70/RG 巨巨 

映像関連機能 

巧応ずる放送の種類 

化上デジタル巧送※1、地上アナ□グ放送 

TV 受信機能 

化上デジタル放送機能対応※ 2 

地上デジタル放送、 CATV パススルー、字幕放送、データ放送、双ち向データ 
巧送、 EPG (電子番組表)巧庶 

地上アナ□グ放送機能対応 

地上アナ□グ巧送、音靑を重巧送、 ADAMS-EPG (電子番組表)、字幕巧送、 
受信チヤンネル VHI=:1 〜1 2ch、UHF:l 3〜 62ch、CATV:Cl 3〜 C 己3《3 

TV 録画機能 

地上デジタル放送 

地上デジタル 

A イビジョンテレビ放送 

独自お式の録画が可能 

デジタルダイレクトモード:約1 7Mbps、 

デジタル長時間モード:約8.已 Mbps ※日 

[1 時間あたりの録画に必要な A- ドディスク容量]※日※7 
デジタルダイレクトモード:約 7.2 日目、 

デジタル長時間モード:約3.日 GB ※巨 

地上デジタル 
標準テレビ放送 

独自お式の録画が可能 

デジタルダイレクトモード:約 8Mbps 

[1 時間あたりの録画に必要な A- ドディスク容量]※己※7 
デジタルダイレクトモード:約 3.4 日 B 

地上アナ□グ放送 

MPEG2 での録函が巧能 

高画質モード:720X480ドット (8Mbps CBR)、 

標準画質モード:720 X480 ドット (4Mbps V曰 R)、 

長時間モード:3目 2X480 ドットに Mbps VBR)、 

超長時間モード: 3已 2X240 ドット （1 ぶ Mbps VBR) 

[1 時間あたりの録画に必要な A- ドディスク容量]※曰※7 
高画質モード:約 3.5GB、 

標準画質モード:約 1.8G 日、 

長時間モード:約日已日 MB、 

超長時間モード:約日 12MB 

映像•サウンド関連 
インターフェイス 

地上デジタル放送アンテナ入力端モ 

F 型同軸X1 

巨- CAS 力ードス□ット 

専用 XI 

最長録画時間 
(最大録画容量） 

最大録画容量 

約 426G 巳 

約 193GB 

地上デジタル放送 

地上デジタル 

A イビジョンテレビ放送 

デジタルダイレクト 
モード 

約5別寺間 

約26時間 

デジタル長時間モード 

約11日時間 

約53時間 

地上デジタル 
標準テレビ放送 

デジタルダイレクト 
モード 

約126時間 

約已7時間 

地上アナ□グ巧送 

高函質モード 

約123時間 

約55時間 

標準画賣モード 

約240時間 

約10別寺間 

長時間モード 

約4已白時間 

約206時間 

超長時間モード 

約712時間 

約322時間 



《 1:ケーブルテレビ含社経由で地上デジタル放送を受信ずる場合、ち配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式および周波数変換 

パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能でず。その化の方式（トランスモジュレーション方式など)では視聴でさません。再配信されてい 
る地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビを社にご確認ください。 

《 吕：目 S デジタル、110度 CS デジタル放送には対応しておりません。 

《 3:ケーブルテレビの受信チャンネル表記は、（社)電子情報技術産業協会規格 (CPR- 410 3) の表記に基づさます。実際のケーブルテレビ受信チャンネル 

番号は、ケープルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会なにお問い合わせください。本製品をケーブルテレビ回線に接続ずる場合、ケー 
ブルテレビ含社との受信契約が必要となります。また、本製品は、記載されたケーブルテレビ周波敦の受信に対応しておりまずが、大半のチャンネルは 
ケーブルテレビ含社によ0視聴制限(スクランブル)を施されているため、本製品で直接受信することはでさません。ケーブルテレビ含社によ0再送信 
を行っている地上アナ□グ放送は、 VHF および UHF の周波数で送信されていますので、特別な受信装置がな < とち、受信可能です。詳細は、ご利用のケー 
ブルテレビ含社にご相談ください。 

《 4:出荷時の八ードディスク空き容量にドライブと D ドライブの合計）に録画した場合の目安です。ご廣入時の録画巧ドライブは D ドライブになります。 

从ードディスクのご使用げ況に応じ、録画な存巧の切り換えがお夏になる場合があります。録画する TV 番組によりお要な从ードディスク宮量は変動し 
まず。 

《 己：録画する TV 番組によ0必要な A — ドディスク容量は変動します。 

《 6:デジタル長時間モードは、地上デジタル八イビジョンテレビ放送を A イビジョン解像度のまま、デジタルダイレクトモードの約2倍(約 1.8 〜吕ぶ倍） 

の時間、録画するモードです。地上デジタル標準テレビ放送の録画には効果がありません。デジタル長時間モードでは、データ放送、双ち向データ放送 
は録画されません。録画する TV 番組によっては、本来の放送画質と異なる場合があります。 

《 7:容量は、 1 MB= 10吕がバイト、 1GB= 10243バイト換算値です。 
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( LAN 仕様一覧 


項目 

規格 

準拠規格 

ISO 扫802-3、 IEEE 802.3 . IEEE 802.3 u. IEEE 扫02.3 ab 

ネットワークお態 

スター型ネットワーク 

伝送速度 

1000日 ASE-T 掩用時:1日00 Mbps 

100 BASE-TX 使用時:100 Mbps 

1 0BASE-T 掩巧時：1 0Mbps 

伝送路 

1000曰 ASE-T 掩用時: UTP カテゴ U 已 elU 上 

100 BASE-TX 掩用時: UTP カテゴ U 已 

10曰 ASE-T 掩巧時： UTP カテニ rU3 または已 

信号伝送方式 

ベースパンド伝送方式 

メディアアクセス制御方式 

CSMA/CD 方式 

ステーション台数 

最大1,0吕4台/ネットワーク 

ステーション間距離/ 

ネットワーク経路長※ 

1000目 ASE-T: 最大約吕〇 Om/ ステーシヨン間 

100 BASE-TX: 最大約吕〇 Om/ ステーシヨン間 

10日 ASE-T: 最大約已〇 Om/ ステーシヨン間 

最大100 m/ セグメント 


※リピータの台数など、条件によって異なります。 



リモコン仕様一覧 



列形寸法 

已 3(\A/) X22 已（日）X2白 （H)mm 

質量 

約130呂(電池含まず） 

通信方式 

ホ列線通信ち式 

ホ列線到達距離 

3m む巧 

電池 

単4形乾電池吕本 


■ 
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( ワイヤレス LAN 仕様一覧 



本機能はワイヤレス LAN 機能を搭載しているモデルのみの機能です。 
• IEEE 802.1 la 


項目 

規格 

準拠規格 

IEEE 802.1 la AR 旧 STD-T71&4 

通信モード 

已4/48/3巨/24/18/12/日/已 （Mbps モー ド）※1 

変調ち式 

OFDM 方式 

無線チャンネル 

36ch、40ch、44ch、48ch (アクティブスキャン） 

己 2ch、 己 6ch、60ch、64ch、 100 ch、 104 ch、lOSch、112ch、116ch、 

120ch、124ch、128ch. 132ch、136ch、140ch 
(A‘ ッシブスキャン）※已 

周波数帯域 

已 GHz 帯域(曰.1己〜已 .3 已 GHz、 已 .47 〜曰.72已 GHz) 《2 

セキュリティ 

WPA-PSK(TKIPMES)、WPA2-PSKCAES) 

WEP (鍵長己 4bit/] 己 8b け※ 3) 


《 1:各規格による理論的な通信速度をちとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使 

用げ況、ご巧用の OS、 アブ U ケーシヨン、ソフトウエアなどによってち、通信速度、通信距離に影響ずる場合があります。 

《 吕： 34ch、36ch、38ch、40ch、4 吕 ch、44ch、46ch、4 Sch 、 已 2ch、 已曰 ch、60ch、64ch を辛 U 用したワイヤレス LAN の使巧は、電波ミ去令により屋 
内に限定されます。 

《 3 :ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ4加け、104 b けです。 

《 4： AR 旧についての表記の説明はおヴポートナピゲーター」-「使いこなす J-「 パソコンの機能 J-r ワイヤレス LAN (無線 LAN)」 ①「使用上のま意 J をご覧 

ください。 

《 己：パッシブスキヤンのチヤンネルは接続に時間びかかる場合びあります。 


• IEEE 802.1 lb / 邑 


項目 

規格 

準拠規格 

IEEE 802 .1 1巨、 IEEEa02.1 lb ARIB STD-T 巨6ぷ3 

通信モード 

IEEE 802.11巨モード:己4/48/3日/24/18/12/日/6 (Mbps モード）※1 

IEEE 802.11 b モード：11 /己.己/2/1 (Mbps モード）※] 

変調ち式 

OFDM ち式(已4/48/3日/24/18/12/日/ 6Mbps モード時） 

DS-SS 方式り！/己.日/2/1 Mbps モード時） 

無線チトンネル 

1〜 ISch (アクティブスキヤン） 

周波数帯域 

2.4GHz 帯域に.4〜2.483已 GHz) 

セキュリティ 

WPA-PSK 订 KIP/AES)、WPA2-PSK(AES) 

WEP (鍵長己 4bit/] 己 8b け※ 2) 



《 1:各規格による理論的な通信速度をちとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なりまず。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使 

用げ況、ご巧用の OS、 アブ U ケーシヨン、ソフトウエアなどによってち、通信速度、通信距離に影響ずる場合があります。 

《 吕：ユーザーが設定巧能な鍵長は、それぞれ 40bit、 104 bit です。 

《 3 : AR 旧についての表記の説明はヴポートナピゲーター」-「使いこなす J-「 パソコンの機能 J-r ワイヤレス LAN (無線 LAN)」 ①「使用上のま意 J をご覧 
ください。 
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• IEEE 802.1 In Draft 2.0 


項目 

規格 

準拠規格 

IEEE 802.1 In Draft 2.〇※1、 ARI 巨 STD - T 已6&3 、 ARIB STD - T 71 &3 

通信モード 

20 MHz 時：] 30/117/104/78/已2/3日/2己/1 3( Mbps モード） 

20 MHz、Short Gl 有効時：144.444 ( Mbps モード） 

40 MHz 時:270/己43/己1已/ I 62/1 08/81 /已 4/27( Mbps モード） 

40 MHz、Short Gl 有効時:300 ( Mbps モード）※己 

変調ち式 

OFDM 方式、 UIM 0 方式 

無線チャンネル 

1〜 13 ch (アクティブスキヤン） 

3己か、 40 ch 、44 ch 、48 ch (アクティブスキヤン） 

己 2 ch 、 己 6 ch 、 已 Och 、64 ch 、 100 ch 、 104 ch 、1 OSch 、112 ch 、116 ch 、 

120 ch 、124 ch 、128 ch 、132 ch 、136 ch 、140 ch (パッシブスキトン）※ 4 

周波数帯域 

2.4 GHz 帯域に. 4 〜2.483已 GHz ) 

已 GHz 帯域(曰.1己〜已 .3 已 GHz 、 已 .47 〜曰.72已 GHz ) ※已 

セキュリティ 

WPA - PSK ( AES )、 WPA 2- PSKCAES ) 


《 1: riEEESO 吕 .11 n Dra れ吕 .0 準拠」の表記は、他の IEEE 802.11 n Draft 対応製品との接続性を保証ずるものではありません。 

《吕：各規格による理論的な通信速度ををとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なりまず。接続巧象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、 
使巧げ況、ご掩巧の 0 S 、 アプリケーション、ソフトウエアなどによっても、通信速度、通信距離に設響ずる場合がありまず。 

《 3 : AR 旧についての表記の説明は取 r サポートナピゲーター」 - r 使いこなす J -「 パソコンの機能 J - r ワイヤレス LAN (無線 LAN ) J の「掩用上のま意」をご覧 

ください。 

《 4：パッシブスキヤンのチヤンネルは接続に時間がかかる場合があ0ます。 

《 己： 36 ch 、40 ch 、44 ch 、48 ch 、 己 2 ch 、 日 6 ch 、 日 Och 、 已 4 ch を利用したワイヤレス LAN の使用は、電放法ちにより屋巧に限定されます。 
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その他のご注意 


[著作権に関するごを意] 

-お客様が複製元の巳 D-ROU や DVD-ROM などの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行ラ塌合、複製元の媒体などについて、善作権を保有して 
いなかったり、善作権ちから複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または害作権法に違反する場合があります。 

-複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関するま意事頂にしたがってください。 

-お客様が録音•録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、善作権法上、善作権ちに無断で使用ずることはでさません。 

[電波•受信•施設(アンテナ等)について] 

- TV 視聴ずるにはアンテナの接続がお、要でず。 

-地上デジタル放送をご覧いただ<には、地上デジタルの送信局に向けて UHF アンテナを設置する必要があります。専用のアンテナやデジタル放送対応のブー 
スター、 アッテネーター（減衰器)などが必要になる塌合があ0ます。放送エ IJ ア内であってち、地形やビルなどによ0電波が遮5れ、視聴でさない場合があり 
まず。電波が弱ずぎる、または、強ずざる地域では受信状態が悪<なる場合がありまずので、巿販のブースターやアッテネーターなどで適切な強さに調璧ずる 
ことがお要でず。デジタル巧送をご覧いただくためには、アンテナケーブル(別売)の化に、受信環境によっては分波器(別売)、分配器(別売)、混合器(別売)な 
どが必要となります。 

-地上デジタル放送の放送エリアについ口ま、社団法人デジタル巧送推進協会のホームぺージ ( http :// www . clpa . or . jp ) でご確認ください。 

[TV 視聴/録画について] 

-地上デジタル放送対応のチューナを本商品のビデオ入力端子に接続した場合、「コピー不可」の番組などのコピー制御された番組は本商品で録画およびタイム 
シフトでさません。 

- TV をご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル(別売)と接続する必要があります。 

- TV 放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、 TV 映像がコマ落ちしたり、データ巧送び受信できないなどの現康 
が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースターが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利巧の場合は、 ADAMS-EPG などのデー 
夕放送が受信可能かどラか、ご利用のケーブルテレビ含社へお問い合わせください。 

-録画時間は映像の內容およびご利用状況によって前後ずる塌合がありまず。 

-他のアプリケーションの動作などによりパソコンの負荷状況によっては、映像がコマ落ちしたり、操作に対する反応が還くなったりする場合がありますが、故 
障ではありません。 

- TV 視聴する際はパソコンの電源プランを「高パフオーマンス」または、 「\/s パフオーマンス J に設定することをおすすめしますに瞳入時は rvs バフオーマンス」 
に設定されています)。 



[電巧に関するごを意] 

〈ワイヤレス LAN 、 ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード対応商品> 

-病院内や邮空機巧など電子機器、無線機器の巧用が禁止されている区域では巧用しないでください。機器の電モ回路に證響を与え、誤作動や事巧の原因となる 
おそれがお0ます。 

-埋め込み型む臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から 30 cm む上離して使用してください。 


〈ワイヤレス LAN に. 4 GHz ) IEEE 呂 02.1 1旨/ IEEE 802 . 11 b 対応商品〉 

-本商品では、吕 .4 GHz 帯域の電想を巧用しています。この周波数帯域では、電モレンジなどの産業•科学•医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインな 
どで使用される巧許を要ずる移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(け下「他の無線局」と略す)が運用されてい 
まず。 

-本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 

-万一、本商品と「化の無線局 J との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チヤンネルを変更するか、使用場巧を変えるか、または機器の運用を 
停止(電波の発射を停止）してください。 


ワイヤレス LAN (2,4GHz) 

2.4 DS’OF 4 
K □ロロ 


2.4 DS 1 



〈ワイヤレス LAN (已 GHz ) IEEE 802 .1 la 対応商品〉 

-已 GHz 帯つイヤレス ■ LAN は、 IEEE 80 吕 .lln Draft 吕 .0(\/ V 已吕 / W 已 3/\ A / 已 6) ちぶび IEEE 80 吕 .1 la (\ A / 已吕 / W 已 3/\ A / 巳日）準拠です。 W 己吕 / W 巳 3/\ A / 己巨は社団 
法人電子情報技術産業協をによる表記です。詳細は http :// it . je け a.or.jp/ 日 erinfD/cDmm け tee/pc/0 巳 0 巳1日_已巨 hz/index.html をご参照ください。 

- IEEE 802.1川 Draft 吕 .0(\ A / 已吕 / W 已3)、および IEEE 80 吕 .1 la ( W 已吕 / W 已 3) ワイヤレス LAN の使用は、電波法令により屋内に限定されます。 
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[ DVD / CD の読込み/書込みについて] 

- DVD ビデオの再生は、ソフトウェアによる MPEG 吕 再生方式です。 NTSC のみ対応しております。リージョンコード 「吕 _|、 「 ALL 」 山列の DVD ビデオの再生は 
行えません。再生する DVD ディスク および ビデオ CD の種類によってはコマ落ちずる場合がありまず。リニア PCM (白日 kHz /24 bit ) で記録されている 吕 OkHz 
L ソ上の音帛信号は再をでさません。 DVD レコーダで記録された DVD で、書込み形式により再をでさないちのがあります。そのよラな場合は DVD レコーダの取 
扱説明書などをご覧ください。 DVD レコーダや他のパソコンで作成された DVD は、再をでさないことがありまず。 

-このパソコンで書き込まれたディスクは、他のパソコンや機器では動作しない場合があります。 

-コピーコント□ール CD など一部の音楽 CD では、再生や CD 作成ができない場合があります。 

-別途アップデートを行うことで巳 PRM に ontent Protection for Recordable Me 址 a ) の善作権保護機能に対応ずることができます。 

-メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りでさない場合がありまず。 

• 1吕 cmDVD / CD のみ再生できます。 J \- 卜形、力ード形などの特殊お状をした CD はヴポート対象列となります。 

-設定した書込み、書換え速度を実現ずるためには、書込み、書換え速度に応じたメディアが必要になりまず。 

-ライティングソフトウェアが表示する書込み予想時間と異なる場合がありまず。 

-作成した DVD は家庭用の DVD プレーヤや DVD - ROM ドライブ搭載パソコンで再生できますが、一部の DVD プレーヤや DVD - ROM ドライブでは再生できない 
ことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生でさないことがあります。 

-ソフトウェアによっては書込み速度設定において最大速度を表おしない場合があります。 

陋辺機器接続について] 

-接続ずる周辺機器および利巧するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があ0まず。 

-接続ずる周辺機器によっては対応していない場合があります。 

- US 日 1.1 対応の周辺機器ち和巧でさます。 USB 吕 .0 で動作するには US 巨 2.0 対応の周辺機器が必要です。 

- IEEE 1 3白4インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連擲ま、機種により対応していない場合があります。 

-他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつさましては、動作を保証ずるをのではありません。化社製品との接続は、各メーカにご確認の上、 
お客様の責任において行ってくださるようお願いいたしまず。 
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11 ルートブ巳クーター」日羊糸田目/义 
























(( ほいこなす 


参パソコン各部の説明- 

-パソコンの機能 
-パソコンにつなげる 

•ソフトの紹介- 

-ソフトー覧 
-ソフトの追加と削除 

• Windows の操作- 

▼使いやすい設定に変更する 
-ま定した状態で使ラには 
-マウスポインタ（矢印)の速度を変える 
-ダブルク U ックのま度を変える 
-ダブルク1」ックの代わりの操作をする 
-マウスを左をを用にする 
- Internet Exi 310 rer を使いやすくする 
-コントロールパネルを表示する 
-デバイスマネージャを表おする 
-曰付と時刻を合わせる 
-ウインドウの開をちを変える 
-画面をクラシックま示にする 
-パソコン画面のデヴィンををえる 
-起動時やエラー時の音を変える 
-ドライブ文字を変える 
-パソコンの動作を速くする 
▼使いこなすためのコツ 
-パソコンのいろいろな終了方法 
-ソフトをすばやく起動する 
•ドラッグ&ドロップを使いこなす 
. ショートカットキーを使いこなす 


-住所の入力を楽にするほ M 更ま号 S 辛書） 

-よ<使ラ言葉を登録してお<(単語登録） 

-入力ち式を選ぶ 
- IME 言語バーを表示する 
▼ファイルの使いち 
-ファイルとフォルダの基礎知識 
-「エクスプローラ」でファイルを操作する 
-「エクスプローラ」のさまざまな機能 
-ファイルを探す 
-便利な検索機能を活用する 
-ファイルやソフトをスタートメニューに 
表する 

-ファイルのバックアップと復元 
-システムの状態を復元する 
▼みんなで1台のバソコンを使ラ 
-みんなでパソコンを使ラ 
-パスワードを設定する 
. ユー ヴ ーを 追加する 
-「ユーヴーの切り替え」を使ラ 
-ファイルを共有して使ラ 


♦ 121 ware.com [ お楽しみ」ぺージ 





































解決する 




• 121 ware お客様登録- 

♦困つたとをには- 

-大切なのは、おちつくこと 
-急にバソコンび動かなくなったら 
-消したファイルを復旧したい 

♦ Q & A - 覧- 

♦最新情報はインターネットで 

-修正プログラムを探す 
• 最新の Q & A を探す 


♦ NEC のサービス&サポート 


ヴービス&ヴポートー覧 
トラブル解ミ夫までの流れ 
インターネットヴポート 
電話サポート 
出張サポート(ち償） 

メーカー保言正 



買い取り/回収リサイクル 


-ソフトの使いちを巧りたい 
-八ードウエアについて巧りたい 
-知りたい情報を検索するには 


-ウイルス/セキユ U ティ情報を確認する 
- NEC 1； (外のホームページで探す 


•製品情報 
•メールニュース 
•インターネットで買5(有償) 
•延長な証サービス(有償） 
'故障かな？と思ったら 
• PC マニュアルセンター 
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各部の名称 （1)VALUESTARN スタンダードタイプ 


• 本体前面 • 



本体左側面/ち側面 


通風孔- 
トリプルメモリース□ット 
アクセスランプ 
トリプルメモリース□ット 

PRD) 

IEEE13 目 4(DV) コネクタ 
(4 ピン)(肾ぶ 

マイク入力端子(^) 

へッドフォン/オーディオ 
出力端子(〇) 

USB コネクタ（パワーオフ 
USB 充電機能対応 (E)) 


※： Dra れ1 In 対応ワイヤレス LAN モデルのみ 




DVD/CD ドライブ 
DVD/CD 

イジェクトボタン (A) 
通風孔 

ワイヤレスランプ※ 

ワイヤレススイッチ(•ぶ）※ 
画面消灯ランプ 
明るさ調節つまみ/ 

画面消灯ボタン 

め/圆） 


詳しくは、「サポートナビゲーター j - r 使いこなず」 - r パソコンの機能」をご覧ください。 
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各部の名称 （2) VALUESTARN スタンダードタイプ 


• 本体背面 • 



メモ U ス□ットおよ:び 
B-CAS 力ードカバー※ 

DC コネクタ (r^-) 

地上デジタル/地上アナ□グ 
アンテナ端子 
ケーブルホルダ 


※：デジタル A イビジョン TV (地デジ/地アナ)モデルのみ 


詳しくは、 \^ r ヴポートナビゲーター j - r 使いこなず」 - r パソコンの機能」をご覧くださし、。 
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各部の名称 （1) VALUESTARN コンパクトタイプ 

参本体前面 • 



※：デジタル八イビジョン TV (地デジ/地アナ)モデルのみ 


• 本体左側面/ち側面 ♦ 


トリプルメモリース□ツト 

PR 日 ) 

マイク入力端子(/〇 

へッドフオン/オーデイオ’ 
出力端子(〇) 

USB コネクタ(パワーオフ 
USB 充電機能対応 (E)) 




DVD/CD ド’ライブ 
DVD/CD 

イジエクトボタン (A) 
画面消灯ランプ 
明るさ調節つまみ/ 

画画消灯ボタン 

じな/國） 

USB コネクタ(一 if) 


詳しくは、「サポートナビゲーター j - r 使いこなず」 - r パソコンの機能」をご覧ください。 
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各部の名称に ） VALUESTAR N コンパクトタイプ 

• 本体背面 • 



メモリス□ットカバー 

ガジェット 
ポケット巧フック 

ワイヤレススイッチ (•’ む※2 
CONNECT ボタン 
LAN コネクタ（品） 

USB コネクタ(一^) 

CONNECT ランプ 
ワイヤレスランプにうリ※2 


:デジタル A イビジョン TV (地デジ/地アナ)モデルのみ 
《2:0旧れ1 In 対応ワイヤレス LAN モデルのみ 


詳しくは、 \^ r ヴポートナビゲーター j - r 使いこなず」 - r パソコンの機能」をご覧くださし、。 
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各ランプの状態 


電源ランプ (&) と電源の状態 


電源ランプの状態 

電源の状態 

白色に点灯 

電源が入っている 

オレンジ色に点灯 

スリープ状態 

消灯 

電源が切れている、または休止状態 


ワイヤレスランプ（論）とワイヤレス LAN 機能の状態 


ワイヤレスランプの状態 

ワイヤレス LAN 機能の状態 

消灯 

オフ（ワイヤレス LAN 機能が使巧不可） 

数秒に1回青色に点灯 

オン（ワイヤレス LAN アクセスポイントなどをスキヤン中） 

青色に点灯 

オン（ワイヤレス通信が可能な状態） 

青色に素早<点ミ威 

オン(データの送信または受信中）※ 


※：ワイヤレス通信が可能な状態で、インターネットやメールなどのデータ通信をおこなってい 
ない場合でち、ワイヤレス通信を維持するためのデータが自動的に送受信されるため、ワイ 
ヤレスランプび点滅ずる場合びありまず。 


詳しくは、「サポートナビゲーター」 -r 使いこなず j-r パソコンの機能 J をご覧ください。 
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パソコンの中にもマニュアルびある 

参サポートナビゲーターで調べてみよラ参 

このバソコンには、使いなが S 画面で説明を見るための、ヴポートナビゲーターが 
入つています。 

デスクトップにある,若をダブルクリックずれば、いつでを利用できます。 



必要に応じて、巧の3種類の説明を利用してください。 



インターネットをまむして使ラためのウイルス対策や 
セキュ U ティの設定などについて説明しています。 

Windows の便利な使い方、このバソコンに入ってい 
るソフトの使い方、このバソコンの各部の機能や設 
定についての詳しい情報など、一歩進んだ使い方を 
説明しています。 

ラまくいかないとさや、故障かな？と思ったとさに 
利用して<ださい。サボート窓□への問い合わせ方 
などち説明していまず。 
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